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PREFACE. 


The  system  of  observations  and  reductions  followed  at  the 
Cambridge  Observatory  in  the  year  1831  differs  in  no  respect  from 
that  pursued  in  1830.  Regular  meridional  observations  of  the  Sun, 
Moon,  and  Planets,  have  been  considered  the  primary  object:  the 
observations  of  Fundamental  Stars  and  of  small  stars  have  been 
considered  as  incidental  only,  but  it  is  hoped  that  their  results 
will  be  found  to  possess  some  value.  In  reducing,  the  object  has 
been  to  exhibit  the  best  result  which  I  am  able  to  give  at  present, 
and  at  the  same  time  to  supply  the  means  of  correcting  any  error 
depending  on  errors  in  the  fundamental  assumptions.  The  observetl 
places  of  the  Sun,  Moon,  and  Planets,  have  been  compared  with 
the  places  given  in  the  Berliner  Astronomisches  Jahrhuch,  with  the 
view  of  exhibiting  the  errors  in  the  tables  from  which  that  work 
is  computed:  and  for  the  same  purpose  the  Lunar  occultations 
have  been  reduced  in  the  same  manner  as  in  1830. 

Very  great  care  has  been  taken  to  insure  accuracy  in  every 
part  of  the  calculations. 

The  Mural  Circle  and  the  Equatoreal  are  in  a  state  of  forward- 
ness, and  I  hope  that,  before  long,  observations  of  Zenith  Distance 
will  form  a  part  of  the  business  of  this  Observatory. 

G.  B.  AIRY. 

Observatory,  Cambridge, 
March  20,   1832. 


ERRATA  IN  THE  VOLUMES  FOR   1828,   1829,   1830,  and   1831. 


VOL.  I.  FOR  1828. 


Page  t  17.    Sept.  22,  Mercury,  the  minutes  are  too  small  by  1. 

t  28.     For  April  14,  read  May  14. 

1 67.    Fifth  line  from  bottom,  omit  all  the  observations  of  May  16,  as  one  is  erroneous  and  the  circumstances  were 
unsatisfactory. 

71.  104  Virginis  is  the  same  as  W  Virginis  in  subsequent  Volumes. 

72.  37  Librae  is  the  same  as  /'  Librse  in  subsequent  Volumes. 

VOL.  II.  FOR  1829. 

Page        9.    March  24,  \p'  Cancri,  the  minutes  are  too  great  by  1 . 
t  10.    March  25,  Sirius,  the  minutes  are  too  great  by  1 . 
11.     March  27,  \f/^  Cancri,  the  minutes  are  too  great  by  1. 
15.     April  20,  /or  ^^c  6,7™,  N.P.D.  790.3'  read  v  Bootis. 

In  the  "  Mean  of  Wires"  for  the  same  star,  for  14''.  5™.  52»,94,  read  Hh.  5".  54»,37. 
t  17.    May  5,  »|  Ursae  Majoris,  the  minutes  are  too  small  by  10. 
t  44.     Dec.  10,  ])  2  L.,  the  minutes  in  the  "  Mean  of  Wires"  are  too  great  by  1. 

t  Fur  £»  Ononis,  read  >|c  N.P.D.  70».  48'. 
t  86.     S|C  6".  N.P.D.  15» .  19',  for    l*.  46"'.  32»,19  read     l"-.  46™.  32«,34. 
t  87.    .,  Canis  Majoris,  for    7  .  17   .  19,13    read    7  .  17   .  18,93. 

t  89.    1/  Ursse  Majoris,  for  11   .    9   .  13,40    read  11  .    9  .  13,62. 

t  i  Leonis,  for  U  .  15   .    0,38    read  11  .  15  .    0,13. 

90.  For  Piazzi  213,  read  A.S.C.  1388. 

t  Piazzi  111,                           for  12  .  22  .  53,43  read  12  .  22  .  53,53. 

for  12  .  22  .  51,39  read  12  .  22  .  51,49. 

t  y'  Virginis,                          for  12  .  33  .    0,18  read  12  .  33  .    0,07. 

t  V  Virginis,                          for  12  .  50  .  51,65  read  12  .  50  .  51,55. 

91.  For  Piazzi  25,  read  v  Bootis. 

Same  star,  for  14  .    4   .  53,40  read  14  .    4   .  54,83. 

for  14  .    6   .  29,47  read  14  .    6   .  30,90. 

for  14  .    6   .  27,34  read  14  .    6  .  28,77. 

t  93.    e  Ophiuchi,  for  16  .    9   .  19,66  read  16  .    9   .  19,52. 

t  94.    5  Serpentis,  for  17  .  27    .  48,09  read  17  .  27  .  48,05. 

t95.    tCephei,  /or  22  .    8   .45,11  read  22  .    8   .45,01. 

t  96.    y  Cephei.  /»>•  23  .  32   .  23,27  read  23  .  32   .  23,67. 

t97.     A.S.C.  808,  for    6.21    .16,81  read    6.21    .17,81. 

t98.     5j<  8'»,  N.P.D.  59«.  S3',  for    7  .  11    .  44,99  read    7  .  11    .  45,47. 

for    7  .  U    .  43,77  read     7  .  11    .  44,25. 

t99.     >|<  7,8",  N.P.D.  57».  21', /or    7.68.41,11  read    7.68.40,11. 

\f/^  Cancri,  the  minutes  are  too  great  by  1. 

t  113.     Venus,  Dec.  11,  for    3  .  15   .  31,1  read  ^3  .  15   .  31,2. 

for  20  .  36   .    9,56  read  20  .  36   .    9,66. 

/or  20  .  36   .  10,31  read  20  .  36   .  10,41 . 

for  -0,25,  read  —0,35. 

t  114.    Jupiter,  June  10,  /or  16  .  30   .  23,28  readJ6  .  30  .  24,28. 

for  +0,33,  read  —0,67. 

VOL.  III.  FOR  1830. 

Page    t  10.    Inner  margin,  rearf  Error  of  Level  on  Feb.  18  =  - 2" ,69.     From  Feb.  19  to  Feb.  22,  =-3" ,51. 
(The  errata  marked  t  have  been  published  with  their  respective  volurnes). 

VOL.  IV.  FOR  1831. 

Page  44.  Oct.  17,  for  x*  Aquarii,  read  i//'  Aquarii. 
Oct.  19,  for  x'  Aquarii,  read  %)/'  Aquarii. 
(This  error  was  produced  by  an  error  in  the  Supplement  to  the  Nautical  Almanac). 


CAMBRIDGE    OBSERVATIONS. 


Section    I. 

UNREDUCED    OBSERVATIONS. 

The  focal  length  of  the  Transit  Instrument  with  which  the  following 
observations  were  made  is  nearly  10  feet,  and  its  full  aperture  5  inches. 
The  power  commonly  used  is  about  140.  The  wires  are  of  silk  fibres: 
their  thickness  is  less  than  ^  of  an  inch,  and  they  subtend  an  angle  of 
less  than  1".  The  screws  which  move  the  whole  system  of  wires  (for 
removing  the  error  of  coUimation)  have  never  been  used  after  the  wires 
were  fixed,  but  the  error  of  coUimation  has  been  repeatedly  measured. 
It  will  be   seen   in   Section  II.   that   it  has   had    no   perceptible  variation. 

A  micrometer  wire  parallel  to  the  fixed  wires  is  moved  by  a  screw, 
one  turn  of  which  corresponds  to  17",06  of  space,  nearly.  This  wire  is 
intended  for  observations  of  Polaris  and  S  Ursae  Minoris,  being  placed 
successively  in  positions  differing  by  1,  2,  3  turns  of  the  screw  from  the 
position  in  which  it  exactly  coincides  with  the  middle  wire,  and  thus 
discharging  the  office  of  several  wires  at  small  distances.  It  is  also  used 
to  measure  the  distance  of  the  middle  wire  from  a  distant  mark  or  the 
wire  of  a  coUimating  telescope  nearly  in  the  meridian.  In  all  these 
applications  the  reading  of  the  micrometer  head,  at  coincidence  of  the 
micrometer  wire  with  the  middle  wire,  is  found  by  making  it  touch  that 
wire  six  times,  alternately  on  the  two  sides,  and  taking  the  mean  of  all 
the  readings. 

The  middle  wire  does  not  coincide  with  the  mean  of  the  seven  wires: 
and  this  difference  is  generally  taken  into  account  by  using,  in  the  reduction 
of  the  transits,  a  different  value  for  the  error  of  coUimation. 
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2  Cambridge  Observations. 

The  system  of  wires  used  in  the  beginning  of  the  year  was  the  same 
as  that  used  in  the  latter  months  of  1828,  in  1829,  and  in  1830.  With 
this  system  the  methods  of  completing  imperfect  transits  were  generally 
the  following.  If  by  striking  out  a  single  wire  there  remained  symme- 
trical wires  before  and  after  the  middle  wire,  the  mean  of  these  was 
taken.  But  when  the  first  or  last  3,  4,  or  5  wires  were  observed,  these  cor- 
rections were  applied: 

Illuminated  end  East, 

5  last  wires  observed 13',44  x  cosec  N.P.D. 

4  last  observed 20,23  x  cosec  N.P.D. 

3  last  observed 26,90  x  cosec  N.P.D. 

Illuminated  end  West, 

5  last  wires  observed 13,46  x  cosec  N.P.D. 

4  last  observed 20,21  x  cosec  N.P.D. 

3  last  observed 26,95  x  cosec  N.P.D. 

For  the  planets,  the  variation  of  right  ascension  was  taken  into  account: 
the  imperfect  transit  of  one  limb  of  the  Sun  was  usually  corrected  by 
means  of  the  other:  the  imperfect  transits  of  Polaris  were  completed  by 
comparing  them  with  three  or  four  perfect  transits. 

On  April  25  the  wires  were  found  broken,  from  some  cause  wholly 
unknown.  I  immediately  replaced  them  by  a  new  set:  but  (as  I  was 
then  closely  occupied  with  a  course  of  lectures)  I  was  obliged  to  do 
this  in  a  hurried  manner.  The  consequence  was  that  the  wires,  though 
in  other  respects  well  fixed,  are  at  distances  more  unequal  than  before. 
As  usually  happens  from  such  a  circumstance,  the  system  of  reduction 
which  it  made  necessary  is  much  more  complete  and  exact  than  that  formerly 
employed.  The  intervals  of  the  wires  were  determined  from  the  observa- 
tions of  Polaris  on  April  30. 10",  May  1. 10\  3. 10'',  6. 10'',  7. 10",  9. 10\ 
1Q.22^  11.10'',  11.22",  and  thus  the  following  Tables  were  formed;  of 
which  the  two  first  are  adapted  to  the  places  given  in  the  Berliner 
Astronomisches  Jahrhuch.  The  illuminated  end  is  supposed  to  be  East, 
and  the  star  above  the  pole. 


Cambridge  Observations.  3 

Distance  (in  time)  of  each  wire  from  the  mean  of  all. 
For  Polaris :   declination  =  88"'.24'  +  n  x  l". 

l"  wire -24".  10',45  -TO  X  0',252 

2*    -l6.    4,55  -»x  0,167 

S*    -    8   .     2,43  -nx  0,084 

4""  +  10,58  +  W  X  0,002 

5* +    8   .     0,40  +nx  0,083 

6* +16.    5,06 +»x  0,168 

7"*  +24.     1,36 +nx  0,250 

For  5  Ursse  Minoris :    declination  =  86".35'  +  n  x  l". 

l**  wire -  11".  18',57  -«  x  0",055 

2*    -   7  .  31,62 -»  X  0,037 

3*    -    3   .   46,00 -n  X  0,018 

4**  +4,95 

5*   +    3   .   45,04  +  n  X  0,018 

6"*  +    7  .   31,85 +w  X  0,037 

7*    +11    .    14,32  +«  X  0,055 

For  Equatoreal  Stars. 

l"  wire -  40',424 

2*  -26,910 

3*  -13,468 

4""  +    0,295 

5*  +13,411 

6*  +26,924 

7*  +40,171 

By  the  use  of  these  tables  the  imperfect  transits  have  been  completed 
so  as  to  exhibit  the  result  which  would  have  been  obtained  (errors  of 
observation  excepted)  if  the  seven  wires  had  been  observed.  In  one  or 
two  instances  when  the  second  wire  was  missed,  the  sixth  has  been  struck 
out,  or  vice  versa :  but  their  distances  from  the  mean  are  very  nearly 
equal.  In  the  observations  of  Jupiter,  the  first  limb  being  generally 
observed  on  the  1",  S"*,  5"*,  and  7""  wires,  and  the  second  on  the  2*',  4"', 
and  6*,  the  mean  of  the  former  is  increased  by  0',08  and  the  mean  of 
the  latter  diminished  by  O",!!,  illuminated  end  East,  or  the  mean  of  the 
former  ia  diminished  by  0*,08  and  that  of  the  latter  increased  by  OMl, 
illuminated  end  West. 
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4  Cambridge  Observations. 

For  the  planets,  the  variation  of  right  ascension  is  taken  into  account : 
for  the  Sun  and  INIoon,  advantage  is  taken  of  the  columns  in  the  Bologna 
Ephemeris  which  give  the  sidereal  time  occupied  by  the  Sun  and  Moon 
in  passing  over  15"  of  space  from  the  meridian. 

For  night  observations,  the  field  of  view  is  commonly  illuminated  in 
the  usual  way.  For  a  few  observations  of  the  small  planets  (which  this 
year  were  extremely  faint)  an  eye-piece  has  been  used  which  illuminates 
the   wires,   leaving   the   field   dark. 

The  western  pivot  has  upon  the  whole  sunk  a  little  in  the  present 
year  (as  in  the  last  three  years).  The  meridian  error  has  undergone  the 
same  oscillation  as  in  the  last  three  years :  the  telescope  pointing  more 
E.  of  the  S.  and  W.  of  the  N.  in  winter  than  in  summer.  The  screws 
for  removing  these  errors  have  not  been  used. 

The  values  of  the  instrumental  errors  given  in  each  page  are  those 
which  have  been  used  in  the  reduction  of  the  Observed  Transits. 

The  Transit  Clock  has  Hardy's  escapement  and  mercurial  pendulum,  and 
its  beat  is  very  loud  and  distinct.  During  the  greater  part  of  this  year 
its  rate  has  been  pretty  steady. 

No  alteration  is  made  in  the  seconds  of  an  observed  transit  without 
informing  the  reader  in  the  notes.  But  in  general  no  notice  is  given  of 
the  alterations  which  are  made  in  the  hours  and  minutes.  When  the 
transit  on  the  last  wire  has  not  been  observed,  the  hours  and  minutes 
in  that  column  belong  to  the  wire  last  observed. 

The  brighter  of  a  double  star,  or  (if  equally  bright)  the  preceding  star, 
is  always  observed.     The  following  star  of  Castor  is  always  observed. 

The  observations  marked  with  the  letter  B  are  by  the  assistant 
Mr.  Baldrey :  all  the  others  are  by  me.  The  observations  are  first  written 
in  a  small  memorandum  book  with  a  metallic  pencil :  these  originals  are 
carefully  preserved. 


Transits  Observed  in  the  Year  1831. 


Dav  of 

the 
Month. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


II. 


III. 


IV. 


VI. 


VII.  Wire. 


Mean 
of  Wires. 


Jan.  1 


Jan.  2 
Jan.  7 


Jan.  8 


Jan.  11 

Jan.  17 
Jan.  18 


(fl)  0  2  L. 

a  Aquilae 

a  Pegasi 

Polaris 

Mars  1  L 

Mars  2  L 

a  Arietis 

a  Ceti 

■Jfi  7'".N.p.D.74° 
(6)  A.S.C.  516 

Aldebaran 


26,9 
34,1 

22,8 


41,8 
47,9 
36,6 
42.54,6 


11,4 


11 


40,5 
31,3 
23,1 


25,6 
55,0 
44,7 
37,0 


56,2 

1,1 

50,5 

50.58,4 

38,2 


11,1 

14,9 

4,3 


0  1  L. 
0  2L. 


(0 
(0 


(c)  0  1  L 

(c)  02  L 

Venus  1  L 

Mercury  1  L 

a  Pegasi 

/3Ceti 

Polaris 

Mars  1  L 

Mars  2  L 

a  Arietis 

Ceti 

5|<7°'.N.P.D.74<'.11' 

A.S.C.  516 

Aldebaran  


17,1 

29,3 
50,8 

27,9 
49,9 

0,4 
41,9 
22,2 

5,7 


42 


13,1 


31,0 

43,7 
6,1 

42,8 
4,1 
14,8 
56,5 
36,0 
20,0 
.45,2 


50, 


9,8 
58,1 
51,1 

25,2 
44,9 

58,1 
20,8 

57,4 
18,9 
29,5 
11,3 
49,5 
3S,9 
53,2 
40,5 


W 


W  01L 

02L.. 

a  Pegasi 

Polaris 

Mars  1  L 

Mars  2  L 

a  Arietis 

o  Ceti 

>|<  7".  N.p.D.  74M 1 

A..S.C.  516 

Aldebaran 


39,2 
30,1 
22,0 
55,0 
15,8 

50,2 
12,1 
21,2 


15,6 


27,3 
53,7 
43,5 
36,1 
9,4 
29,9 

4,9 

26,3 

3.5,0 

42.44,6 


39,3 
30,1 
21,9 


15,^ 


30,6 
53,7 
43,3 
36,0 
9,3 
29,3 


8,3 
57,0 
49,9 
23,2 
43,7 

19,1 
41,0 
48,8 
50.57,8 
42,8 


a  Pegasi 
if)  Polaris. . 


21,0       34,9 
34.36,6  42.43,4 


8,2 
56,7 
49,6 
23,4 
43,5 

48,7 


o  Aquils. 


32,0 


01  L 

02  L 

Venus  1  L. 


45,5 


4,1  18,7 
24,2  38,6 
37,6;      51,8 


59,1 

32,8 

52,8 

6,S 


58. 


52,7 
24,2 
11,8 
5,2 
38,7 
59,0 

12,9 
35,5 

11,9 
33,1 
44,3 
25,4 
3,2 
48,2 
55,8 


25,8 

28,6 

18,5 

7.15,8 

5,9 


40,1 

42,1 

32,0 

15.16,2 


54,9 
23,0 
10,4 
4,0 
S6,9 
51,6 

33,7 

55,1 

3,0 

58.54,2 


57,7 
23,0 
10,2 
3,8 
.37,3 
57,3 

2,7 


12,5 

47,6 

7,2 

20,6 


39,0 
25,3 
19,5 
53,1 
13,1 

27,8 
50,0 

26,6 
48,0 
58,9 
40,2 
17,1 

2,7 
7.8,4 

7,8 


19,7 
53,6 
38,7 
33,1 
6,8 
27,0 


18.45. 
19-41, 
22  .  55  , 
1  .23, 
0 .  59  . 
0.59. 
1.57, 
2.52 
4.  18 
4.20 
4.25 


55,0 

55,8 
45,9 
20,4 
32,5 

8,1 
52,1 
47,0 
20,6 
40,8 


18. 
19. 
22, 

0. 

0. 

0. 

1 , 

2, 
4. 
4, 
4 


45. 

41  . 
55. 

59- 
58. 
58. 
56. 
52. 
18. 


10,98 
14,93 
4,37 
6,3 
52,00 
52,67 
24,31 
11,71 
5,14 
19.38,89 
24  .  58,99 


37,8 
23,9 
17,9 
51,5 
12,1 

48,6 
10,6 
16,9 
7-7,6 
10,6 


4,9 

41,0 
2,6 
13,5 
54,1 
30,9 
16,9 
15.10,2 

21,7 
52,1 
37,3 

'  5',1 
25.8 

3,6 
24,7 
30,8 


18  .  47  .  56.7 
18  .  50  .  19,2 


18.47.  12,96 
18.49.35,33 


37,9 
23,9 
18,1 
51,3 
11,8 

16,8 


24,9 
52,0 
37,1 
31,8 
5,0 
25,6 


19. 

19. 

19. 

20. 

22, 
0. 
1. 
1  , 
1  , 
1  , 
2. 
4. 
4. 
4. 

19. 
19. 
22. 

1. 

1  . 

1  . 

1  , 

2. 

4. 

4. 

4. 


9. 
12. 

29- 
30. 
55. 
34. 


55,7 
17,1 
28,1 
8,5 
44,5 
30,9 


11  .  34,9 

11 

6,7 
51,0 


1.9,2 
39,8 


19. 

19. 

19. 

20, 

22, 
0, 
0, 
1  , 
1 

1  , 
2, 
4, 
4, 
4, 


9-11,90 
11  .33,38 

28  .44,21 

29  .  25,42 
55.  3,31 
33  .  48,33 

58,6 
54,07 
54,63 
22,97 
10,45 
3,95 
37,19 
57,82 


58 
10 
10 
56 
52 
18 

19 

24 


14.17,8 
16  .  39,0 
55  .  44,5 

13  .  36^5 

13 

57.  6,8 
52  .  50,5 
18.45,6 
20.  19,2 
25  .  39,3 


19-13, 
19-15, 

22  .  55  , 


58 
12 
12 
56 
52 
18 

19 
24 


33,98 
5,5,51- 

2,88 
59,9 
56,37 
57,73 
22,98 
10,25 

3,83 
37,26 
57,47 


30,5  22  .  55  .  43,9 
15.7,6    1 


26,3 

2,1 
21,7 
35,1 


39,9 

16,5 
36,1 
49,2 


22.55.    2,64 


19.41.53,3 


19.41  .  12,65 


19. 
19. 
20, 


57. 
59. 

28. 


30,9 

50,6 

3,9 


56. 
59  . 
27. 


47,53 

7,32 

20,64 


Error  of  Collimation  +2",0. 

Error  of  Level  on  Jan.  1,  + 1",0.     On  Jan.  2,  7,  and  8,  +  1",36.     For  tlie  rest,  +  1",1. 

Meridian  Error  on  Jan.  1  and  2,  +13", I.      For  the  rest,  +  12",8. 


B. 
B. 
B. 
B. 
B.' 
B.' 
B.j 
B.i 

B.I 
B.I 

B.I 
B. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

I: 

B.I 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

B. 
B. 


(a)  Illuminated  knd  of  Transit  axis  West. 

(b)  1S«,99  subtracted  from  the  mean. 

(c)  Very  hazy  and  unsteady. 

(d)  IT,97  added. 


(<■)     Hazy  and  unsteady,   and  the  observer  much 

confused. 
(_/")  Very  cloudy.     This  ob.servation  is  not  reduced. 


Tkansits  Observed  in  the  Year  1831. 


Day  of 

the 
Montli. 


Name  of  Stal- 
er Planet. 


II. 


III. 


IV. 


VI. 


VII.  Wire. 


Mean 
of  Wires. 


Jan.  24 


Jan.  25 


(a)  Venus  I  L. 
a  Pegasi. . . . 


(6) 


©1  L 

02L 

Polaris 

Mars  1  L 

Mars  2  L 

a  Arietis 

a  Ceti 

85  Tauri 

Aldebaran 

i  1  L. 

u  Geminorum... 

G  Geminorum . . 

A.S.C.  859 

f  Geminorum... 
(d)  Castor 

Pollux 

(c^  3  Ursse  Minoris  . 
(J  )a  AquilsB 


36,2 
54,2 


42 


32,2 

50,6 

9,0 

,31,4 


4,5 
46,0 

4,7 

22,9 

50.35,2 


58 


18.9 
0,1 

19,0 
37,4 
,41,0 
16,2 


32,7 
14,0 

33,4 

51,9 

1.49,6 


14. 


46,8 

27,8 

47,9 

6,1 

54,8 

43,6 


20  .  59  . 
22.55. 

20 .  27  • 
20 . 29 . 


36,0 
26,9 
11,8 
12,8 
27,5 
32,6 

5,0 
51,0 

2,9 


50,7 
40,0 
25,9 
26,7 
42,3 
46,5 
18,9 
4,9 
17,3 


53,2 


8,8 


5,1 
53.8 
39,9 
40,5 
56,7 

0,9 
33,0 
19,0 
31,7 
13,6 
24,0 


19,9 
7,2 
53,8 
54,7 
11,5 
15,2 
47,0 
33,2 
46,0 
29,7 
39,2 


29 


Jan.  26 


O  1  L 

©2L 

Venus  I  L 

/3  Ceti 

(s)  Pola"s 

Mars  1  L 

a  Arietis 

a  Ceti 

^  7".N.P.D.74''.ll' 

A.S.C.  516 

(h)  Aldebaran 

a  Orionis 

£^  Orionis 

e  Urs.  Minor.  S.P. 
G  Geminorum.. . . 

A.S.C.  859 

f  Geminorum 

d  1  L 

Pollux 

3  Cancri 


46,9 
5,0 

45,5 
2,8 


42 


36,2 
27,2 
1.9,1 
53,1 
8,1 
2,1 


(0 


13.46,4 


17, 


1,0 
19,1 
59,7 
17,0 
29,6 

2,4 
50,8 
40,7 
33,0 

7,0 
22,0 
15,7 

7,1 
,32,6 


50, 


21 


Jan.  27 


q  Geminorum. 

Castor 

J"  Geminorum . 
Pollux 


51,0 
3,1 
0,7 

53,3 
5,1 

56,9 
42,7 
42,1 
53,9 


5,2 
17,8 
15,2 

9,1 
19,0 

11,2 

58,5 

56,1 

9,1 


15,2 
33,3 
13,9 
31,0 
34,4 
15,7 
5,7 
53,9 
46,9 
20,6 
36,1 
29,0 
21,0 
15,4 
33,2 
19,0 
32,0 

29,9 
24,0 
32,9 

25,3 
14,4 
10,4 

24,5 


58 


25, 


29,6 
47,6 

27,9 
45,2 
31,6 
29,9 
20,0 
7,9 
1,1 
34,5 
49,8 
42,8 
35,6 
,  6,6 
47,1 
33,2 
46,3 
44,3 
39,8 
47,0 

40,0 
30,3 
24,6 
39,7 


28 


31,0 

34,5 
20,8 

8,0 

9,1 
26,2 
29,0 

1,5 
47,8 

0,6 
45,5 
54,6 
,  5,4 
24,4 

43,8 

2,0 
42,3 
59,7 
,53,4 
43,8 
34,9 
21,2 
15,2 
49,0 

4,0 
56,2 
50,0 
.51,4 

1,8 
48,0 

1,0 
59,1 
55,1 

1,7 

54,6 
46,5 
38,9 
55,3 


32 


49,0 

34,1 

21,7 

22,9 

40,8 

43,1 

15,2 

1,9 

14,9 

1,9 

9,9 

,50,6 

38,2 

57,9 
16,2 
56,3 
13,8 


22 
49 
49 
57 


2.52 
4.21 
4.25 
6.25 
6.31 
6.39 
6.47 
6.53 
7.23 
7.34 
18  .  36 
19-41 


32 


57. 
49,0 
34,5 
29,0 

2,9 
17,9 
10,0 

4,1 
35,8 
15,4 

1,8 
15,1 
13,7 
10,1 
15,5 

8,9 

2,2 

52,8 

10,5 


20, 
20. 
21  . 

0. 

1. 

1  . 

1. 

2. 

4. 

4. 

4, 

5, 

6. 

6. 

6. 

6. 

6, 

7. 

7. 

7, 


31. 
33. 

9. 
34. 
22, 
52. 
57. 
52. 
18. 
20. 
25, 


1,9 
41,5 

1,9 
20,3 
59,0 

57,6 
3,7 
47,6 
36,0 
36,7 
55,2 
57,0 
29,0 
15,5 
29,2 
17,6 
25,1 
35,2 
51,9 

12,0 
30,1 
10,5 
27,7 
58,2 
11,2 
3,7 
47,9 

16,4 
31,8 


45  .  23,4 


18,5 
21,8 
29,6 
16,1 
29,7 
28  .  28,2 
34 .  25,3 
50 .  29,5 


7.11.  23,3 
7  .  23  .  18,0 
7.29.  7,0 
7  .  34  .  25,6 


20  .  58  .  18,72 
22.55.    0,02 


20 .  26 . 
20.28. 

0.58. 

1.49. 

1.49. 


56 
52 
,20 
,24 
,25 
,31 


6.38. 
6.46, 
6.52. 
7.22, 
7.33, 

18.25. 

19.41. 

20. 30. 

20  .  32  , 

21  .  8. 
0.33, 
0.58. 


51 
56 
52 


4.  18 


19 

24 

44 

3 


6.25 
6.38 
6.46 
6.52 
7.27 
7.33 
7.49 


19,10 
37,40 
42,4 
16,10 
16,67 
19,85 
7,20 
53,87 
54,77 
11,45 
14,90 

47,09 

33,33 

46,09 

29,74 

39,26 

17,6 

10,92 

29,49 

47,62 
28,02 
45,31 
40,1 
29,86 
20,04 
7,62 
1,04 
34,79 
49,96 
42,74 
35,56 

4,3 
47.39 
33,47 
46,43 
44,44 
39,53 
47,24 


7  .  10  .  40,02 
7  .  22  .  30  34 
7.28.24,56 
7  .  33  .  39,80 


B. 
B. 

B. 
B. 

I 

B.I 
B.' 
B.| 
B.I 
B.i 
B.I 
B.! 
B.I 
B.I 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 


Error  of  CoUimation +  2",0. 

Error  of  Level -f  0",67. 

Meridian  Error +  12",5. 


(«)    14',24  subtracted. 

observation. 
(6)    13',80  subtracted. 

(c)  27',63  subtracted. 

(d)  15',92  subtracted. 


Apparently   a  suspicious 


(e)    7'".32',82  subtracted.     Very  faint. 

(/)  27',25  subtracted. 

Ig)    l'".37',36  subtracted. 

(A)   The  seconds  were  set  down  too  few  by  5. 

(i)     14',03  subtracted. 


Transits  Observed  in  the  Year  1831. 


Day  of 

the 
Month. 


Name  of  Stal- 
er I'lanet. 


II.  Ill 


m.    s.      m 


IV. 


V. 


VI. 


VII.  Wire. 


h.    m.     s. 


Mean 
of  Wires. 


A.     m.      s. 


Jan.  27 


Jan.  28 


(a)  o  Ophiuchi 

c  Ursae  Minoris. 
a  Aquilae 


4,0 


01  L 

02L 

Venus  1  L. 

ySCeti 

Polaris 

Mars  I  L  . . 

a  Ceti 

A.S.C.  516. 
Aldebaran. . 
/3  Tauri  . . . . 
a  Ononis. . . 


31,0 

5,7 
23,1 
50,8 

3,7 


17,9      31,7 
17.46,8  21.32,2 
44,8       58,2 


44,9       59,3 
25.17,429.  7,2 
11,6       25,5 


13,1 
32.50,4 


17.26.26,7 
18  .  36  .  36,6 


17,8 
27,9 
53,5 
13,9 
33,1 


19,6 

37,3 
4,8 

17,9 
42.31,4 
31,4 
41,2 
7,4 
27,9 
48,5 
16,4 


33,6 
51,2 
18,9 
31,9 
50.33,4 
45,2 
55,0 
21,5 
41,7 
4,0 
30,0 


Jan.  30 


Feb.  I 


/3  Ceti.. 
(6)  Polaris. 


4,4 


18,5       32,7 
42.31,450.34,2 


(c) 


Aldebaran 

(3  Tauri 

a  Orionis 

£*  Orionis 

2  Urs.  Minoris  S.R 

Castor 

J"  Geminorum 


Feb.  2 


a  Orionis 

0  Urs.  Minoris  S.P, 

u  Geminorum 

q  Geminorum 

Castor 

J"  Geminorum 

Pollux 

3  Cancri 

Regulus 

Saturn  1  L 

Saturn  2  L 


Feb.  5 
Feb.  6 


Feb.  § 


((/)  Polaris. 

(e)  0  I  L. 
0  2L. 


01L 

(/)02L.. 

a  Orionis 

(g)  0  Urs.  Minoris  S.P- 

Castor 

J"  Geminorum 


35,0 
5,1 
56,1 
13.51,6 
45,5 
44,8 

5,5 

13.52,5 

36,4 

0,1 
45,9 
45,4 
57,1 

8,5 
25,3 
51,8 


50,4 
18,6 
10,0 
17.35,4 
1,4 
59,0 

19,0 
17.38,0 
50,6 
14,6 
1,7 
59,5 
12,2 
22,5 
39,3 


43,6 
6,0 
32,0 
24,1 
21.20,6 
17,1 
12,9 


21 


51,2 
7,0 

49,2 


6,9 

13.53,2 

47,1 

46,6 


8,9 
42.29,4 

5,3 
20,7 

S,9 
18,9 
20,4 


8,0 
0.7 


48,1 

6,0 

32,7 

46,0 

58.41,6 

59,1 

8,6 

35,8 

55,9 

19,2 

43,8 

46,9 
58.40,8 

57,3 
21,1 
45,5 
38,6 


39,0  19  .  41  .  52,7 


17-25.45,37 
18.25.  18,8 
19.41  .11,83 


2,5 
20,1 
47,2 
0,3 
6.51,8 
13,0 
22,1 
50,0 
10,0 
34,8 
57,2 

1,3 


16,720 
34,2  20 

1,3,21 

14,9    0 

14.54,41 

26,9 

35,8 

3,5 
23,8 
49,9 
10,9 


15,4 


32,6 
21,7 
4,7 
28,8 
17,5 
13,5 
27,7 
36,8 
53,0 
19,4 


11,9 
36,1 

59,2 

53.0 

25.  8,2  28.55,2 

32,9       49,4 

27,0       41,3 

46,2!      59,9 


25.10,328.57,6 
18,8  33,0 
43,0, 
33,3 
27,7! 
43,0; 
50,9 
6,8 


36,3. 


57,7 
49,5 
42,0 
58,3 
5,0 
20,8 
47,1 


26,0 
51,8 
12,9 

6,9 
32.39,4 

5,0 


13,6 

47,0 

11,9 
5,2 
56,0 
13,6 
19,0 
34,5 


50.32,2  58.38,6' , 


19,3 
34,0 

17,7 
32,7 
33,8 
21.27,6 
18,7 
15,0 


32,9 
48,3 

31,8 


47,3 


34,6 
28,9 


47,0 
3,0 

45,9 


1,2 


50,5 
43,2 


4,0 


39  .  30,7 
41  .  48,2 
15,5 
28,8 
58,0 


19 

34 
.22 
,56 
,52 
.20 
,25 
.15 


40,2 
48,9 
17,3 
37,6 
5,1 


45  .  24,3 
34  .  29,6 


4  .  25  .  39,4 
5.15.    7,2 

5  .  45  .  26,0 
6.  4.21,2 
6.36.  25,2 
7  .  23  .  20,8 
7.29.    9,7 


45  .  26,9 
36 .  27,5 
32.  1,1 
11  .26,4 
23.21,1 
29.10,1 
34  .  28,9 
33,2 
48,2 
14,5 


1,421  .  16.1.'5,3 
16,8,21  .  18.30,7 


59,921 
14,621 


14,6 


6,7 
57,0 


5 

6.... 
7.23 
7.29 


28.  13,6 
30 .  28,8 
45.28,1 


22,6 
11,3 


20. 

20. 

21  . 
0, 
0. 
1  , 
2. 
4. 
4, 


38.48,13 
41  .  5,73 
18.33,03 
33  .  46,22 
58  .  42,5 
59,09 
8.50 
35,57 
55,83 
19,23 
43,66 


55. 
52, 
19. 

24. 
14. 

44. 


33 
58 


,  46,97 
.42,7 


24.57,63  B 


14.21,08 
44 .  45,61 
3  .  38,56 
25.  7,9 
7  .  22  .  .93,16 
7.28.27,14 


5  .  44  .  46,24 
6.25:   9,9 
6.31  .  18,80 
7.  10.43,21 
22  .  33,46 


28. 
33. 
49 

58. 

7. 
7. 


27,75 
42,97 
50,84 
6,84 
33,20 
36,40 


21  .  15.33,19 
21  .  17.48,65 

21  .27.31,71 

21  .29.46,68 

5  .  44 .  47,47 


7  .  22  .  34,74 
7  .  28  .  28,96 


B. 

B 
B.I 

B.I 
B.I 

B.I 
B) 
B.t 


Error  of  CoUimation  -f-2",0. 

Error  of  Level  to  Feb.  2,  +0",67.     For  the  rest,  +1",03. 
Meridian  Error  on  Jan.  27,  28,  and  30,  4-14",0.       On  Feb.  1,+14",4. 
On  Feb.  9.  +  10",4. 


On   Feb.  2,  5,  and  6,  +12", 4. 


(a)  The  i*  wire  appears  erroneous :  the  5*  is  also 
doubtful.     The  mean  of  all  i.<<  taken. 

(b)  Very  cloudy.     8"".  7",26  added  to  the  mean. 

(c)  14',01  subtracted. 


(d)  This  observation  is  not  reduced. 

(e)  No  use  is  made  of  this  observation. 
(./)  7'.07  subtracted. 

(g)    This  observation  is  not  reduced. 
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Transits  Observed  in  the  Year  1831. 


Day  of 

the 
Month. 


Feb.  9 


Feb.  10 


Feb.  11 


Feb.  12 


Feb.  15 


Name  of  Star 
or  Phinct. 


Pollux 

Regulus. . . . 
Saturn  1  L. 
Saturn  2  L. 


(«)0  1  L 

02  L 

Venus  1  L 

{/))  Polaris 

Mars  1  L 

Aldebaran 

a  Orionis 

g  Urs.  Minoris  S.P, 

Castor 

Pollux 

Regulus 

Saturn  1  L 

Saturn  2  L 

■^  8'".  N.p.D.96°.39 

a  Ophiuchi 


(c) 


0  1  L.  . . 
0  2  L.  . . 
a  Aquila;. 


(rf)0  1  L 

02L 

(e)  Venus  1  L 

(/)  a  Pegasi 

Polaris 

a  Arietis 

Mars  1  L 

85  Tauri 

Aldebaran 

a  Orionis 

B  Urs.  Minoris  S.P 

Castor 

Pollux 


Venus  1  L. 
a  Pegasi  . . 


(f )  U  L 

(A)  Polaris  with  micro. 

(i)  Mars  1  L 

Castor 

Procyon 

Pollux 

6  Ursae  Minoris . . . 
(k)  Mercury  2  L 


58,3 
26,7 
47,9 


47,2 

2,0 

23,4 


13,4 

16,9 

6,0 

13.56,6 


57,6 
26,0 
29,2 


46,8 
7,5 

43,8 
58,1 
33,4 

39,1 
53,5 


34.13,2 
38,6 
54,9 
14,4 
15,1 
4,2 

13.54,8 
44,6 
55,9 

54,6 

18,7 

58,8 

56.23,5 


42,0 

27,9 

53,4 

14.  3,6 


II. 


III. 


13,5 
40,5 


5,7 

1,1 
15,8 
37,1 

42.21,8 
27,5 
30,9 
19,3 

17.42,4 


28,6 
54,4 
15,8 


IV. 


44,0 
8,6 


50 


21 


13,0 
39,8 

46,1 

0,4 

21,1 

57,8 
12,1 
47,0 

52,9 
7,7 
2,7 

35,1 
42.21,8 

53,1 
8,8 

28,2 

29,0 

18,1 

17-39,6 

0,6 

11,1 

8,3 

32,7 

12,7 

57.  5,8 


58,0 

41,2 

8,8 

17.49,4 


15,2 
29,6 
51,2 
,23,4 
41,5 
44,7 
33,0 
.25,4 
18,2 
28,0 
53,4 
56,7 


58 


25, 


13,9 
34,9 

11,6 

26,0 

0,5 

6,8 
21,2 
16,9 
48,8 

50.22,4 
7,8 
22,7 
41,7 
43,2 
31,4 

21.23,6 
16,1 
26,0 

21,9 
46,4 
26,3 

57.45,5 
28,9 
13,9 
54,8 
24,0 

21.34,8 


32,9 

28,9 
43,5 

4,9 
,30,6 
55,6 
58,8 
46,5 
,14,2 
33,9 
43,2 

7,4 


29 


58 


25 


14,1 

27,4 
48,9 

25,5 
39,9 
13,9 

20,7 
35,1 
30,9 
2,9 
27,0 
22,0 
36,8 
56,1 
56,9 
44,8 
.12,4 

31,9 
41,4 


35,8 
0,3 
40,1 
58.27,7 
43,0 
29,8 
8,2 
39,3 
25.19,8 


59,7 
22,0 
43,6 


VI. 


14,6 
35,8 


43,0 
57,7i 
18,9 
44,2 

9,8 
13,0 

0,3 
,  1,8 
50,0 
59,0 
21,2 
24,7 


VII.  Wire. 


A.  in.      s. 


1,2 

56,8 
11,7 
32,4 

14.44,0 
23,7 
26,7 
13,9 

32.46,2 
5,7 
14,1 
24,7 


7  .  34  .  30,0 

9  .  58  .  49,4 

10.  6.11,1 

10.  6 


6, 


28 


41,0 
2,8 

39,7 
53,8 
27,8 

34,9 
49,2 
44,8 
16,8 
39,8 
36,9 
51,1 
10,2 
11,0 
58,3 
.59,8 
48,0 
57,0 


49,5 
14,3 
54,2 

59-  7,7 
57,4 
45,8 
22,0 
54,7 

29-  8,6 
28,2 


41,9 
54,6 
16,3 

53,3 

7,7 
41,2 


21, 

21. 

22, 

1  , 

2, 

4, 

5. 

6, 

7, 

7. 

9 

10 

10 

16. 
17 

21, 
21, 
19. 


32  .  10,8 
34  .  25,5 
22  .  46,0 
22  .  50,6 
37,5 
40,9 
27,2 
32,2 
22,0 
29,3 
48,3 
51,9 


26 
.25 
,45 

36 

23 
,34 
,58 
.  5 

,  5 

,22.  7,9 
.  26 .  30,0 

36.  7,2 
,38.21,8 
,  41  .  54,9 


48,7  21, 

3,0  21  , 

58,9,22  . 

30,4  22  . 


14. 


32, 


41,2 
51,1 

5,0 
24,0 
24,9 
12,0 
44,4 

3,7 
11,9 


2,9 
28,0 

7,9 

59.49,0 

11,4 

1,7 
3.5,4 

9,9 
32.52,4 
42,3 


1 
1 

2 
4 

4 
5 
6 

7 
7 

22 

22 

0 

1 

2 

7 

7 

7 

18 

20 


40. 
42  . 
32. 
55. 
22. 
57. 
31  . 
21  . 
25. 
45. 
36. 
23. 
34. 

46. 

55. 

14. 
,  0. 
,38. 
,23. 

29. 

34. 

36. 

10. 


2,8 
16,7 
13,2 
44,1 
46,4 

6,0 

18,9 
38,1 
38,9 
25,6 
30,6 
20,0 
27,3 

16,8 
41,8 
21,8 
30,0 
25,3 
17,4 
49,0 
25,2 
37,8 
56,4 


Mean 
of  Wires. 


h. 


7  .  33  .  44,10 
9.58.  8,20 

10.  5.29,60 
10.  5.33,27 


21. 

21  . 

22, 
0, 
2, 
4, 
5. 
6. 
7. 
7. 
9. 

10, 

10, 

16. 

17. 


29,00 
43,68 
4,84 
32,8 
55,57 
58,85 
46,60 
14,1 
22  .  34,04 
33  .  43,45 
58.  7,26 
5  .  10,61 
5  .  14,03 
21  .  27,43 
25  .  48,79 


21  .  35  .  25,56 
21  .  37  .  39,92 
19.41  .  14,10 


21  . 

21  . 
22. 
22. 

0. 
1  . 
2. 
4. 
4. 
5. 
6. 

7. 

7  ■ 

22  , 
22. 

0. 

0, 

2. 

7. 

7. 

7. 
18. 
20. 


39  .  20,84 
41  .  35,20 
31  .  30,84 
55.  2,80 
58  .  30,3 
56  .  22,21 
30 .  36,89 
56.10 
57,00 
44,91 
12,2 
22  .32,13 
33.41,51 


20. 

24. 
44. 
25. 


45  .  35,69 
55.  0,31 
13  .  40,25 
58  .  27,0 
37  •  43,12 
22  .  29,80 
29-  8,36 
33  .  39,33 
25  .  20,9 


Error  of  Collimation  4-2",0. 

Error  of  Level  to  ©  Feb.  II,  +1",03. 

Meridian  Error  to  0  Feb.  II,  +10",4. 


B. 
R 
R 

B.j 

B.I 

bJ 

B. 

a 
a 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 


B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B, 
B. 
B. 


For  the  rest,  +0",68. 
To  Feb.  12, +  10",9- 


For  the  rest,  +12",1. 


(a)  Much  waving.  (6)  Very  faint, 

(c)  l.'>',92  subtracted  (d)  Great  undulation, 

(ej  Very  hazy.     The  seconds  are  too  small  by  1 . 

(J)  Scarcely  visible. 

(g)  Very  faint. 


(h)    The  micrometer  placed  at  20,985 :  21,985  :   &c. 

coincidence  with  middle  wire  at  23,985. 
(t)     14',08  subtracted. 
(*)    Faint  and  badly  observed.     No  use  made  of 

this  observation. 


Transits  Observed  in  the  Year  1831. 
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Day  of 

tlie 
Montli. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


II. 


III. 


IV. 


VI. 


VII.  Wire. 


/(.     m.      5. 


Mean  of 
Wires. 


Ii.     m.      s. 


Feb.  16 


(fl)01  L 

02L. 

(b)  a  Arietis 

85  Tauri 

Aldebaran 

a  Orionis 

c  Urs.  MinorisS.P, 

Castor 

Procyon 

(c)  Pollux 

Reguliis 

.Saturn  1  L 

Saturn  2  L 

a  Aquilae 


28,7 


11,4 

12,2 

1,3 

41,9 
27,4 
53,0 
21,3 
33,7 


Feb.  17 


(d) 


(0 


0  1  L 

02L 

Venus  1  L 

Polaris 

a  Arietis 

])  1  L 

Mars  1  L 

Aldebaran 

a  Orionis 

2  Urs.  Minoris  S.P 

Procyon 

Pollux 

Regulus 

Saturn  1  L 

Saturn  2  L 


29,8 

7,2 
20,5 


34.  7,2 
35,0 
29,5 
47,7 
11,5 
0,7 


26,5 
52,2 
20,6 
14,6 


42,3 


25,0 
26,0 
14,9 
17.38,4 
57,3 
40,7 
8,7 
35,0 


42,6 

56,0 

4,5 

39,0 

39,9 

28,3 

21.21,8 

13,8 

54,2 

23,3 

48,7 

1,7 


56,8 
9,9 
19,2 
53,1 
54,0 

41,9 
25.10,8 
29,3 

7,8 
37,8 

2,8 


51,1 
43,4 

21,0 
34,2 


56,9 

34,7 
47,9 


42.14,8 
49,4 
43,3 
1,8 
25,2 
14,2 


40,1 

7,7 
34,0 


Feb.  18 


Polaris 

a  Arietis . . . 
Aldebaran . 
a  Orionis . . 
Kegulus. . . . 
.Saturn  1  L. 
Saturn  2  L. 


3,9 
57,2 
15,6 
39,2 
27,9 
21.20,2 
53,9 
22,8 
47,9 
42,1 


28 


31,9 


34.  7,4 
34,4 
11,1 
0,0 
20,2 
55,4 


18,9 
10,8 

48,5 

1,6 

53,7 

58.22,4 

18,7 

11,8 

29,8 

53,1 

41,2 

25.10,2 

7,2 

38,0 

2,2 


28 


59,0 


42.11,8  50.16,2  58.22,4 


49,0 
25,0 
13,9 
34,0 


Feb.  19 
Feb.  20 


IL. 


01  L 

02  L 

(/)  Saturn  1  L. 

Saturn  2  L. 
ft  Leonis . . . 
a  Aquilte  . . 


46,7 

39,9 
52,3 
17,8 


Feb.  21 


(*)01  L- 
02L. 


28,0 

29,6 
41.9 


13,1 
0,9 

.53,7 

6,0 

31,4 


37,1 
41,5 

43,1 
55,3 


3,7 
38,9 
27,2 
47,7 
23,3 


18,1 
52,9 
40,9 

1.7 


15,2 

7,4 
19,9 


48,8 
50,9 
55,1 


9,2 


40,7 

29,7 

20,9 
33,5 


3,0 
5,0 
8,9 

10,7 
22,9 


10,8 
23,7 
34,0 
7,3 
8,2 
55,8 
57,0 
45,1 
21,5 
54,3 
16,7 
29,3 


32 


24,5 

2,3 
15,8 

7,8 

i.35,4 

33,4 

25,3 


24,3 
37,2 
48,5 
20,9 
22,0 

9,0 
,41,6 

1,9 
34,9 

9,4 
30,1 


21  .55 

21.57 

1.57 

4.21 

4.25 


38,2 

50,9 

3,0 

34,7 
35,9 
22,5 


23. 

29. 
34, 


46,9 
37,8 


9.58. 
10.    3, 

10.3. 
19-41  , 


48,0 
24,6 
43,9 
56,6 


51,4 


15,8  21 


29,2 


14. 


7,4 
54,9 
,56,0  32 
20,9 
53,1 
16,0 
10,2 


6.34,6 
32,9 
7,1 
54,5 
15,5 
50,9 


44,0 

34,9 
47,0 
13,1 


19,0 
22,3 

24.2 
36,8 


37,0 
47,8 
38,8 
57,9 
21,2 

8,4 
41,4 
34,2 

8,9 
29,9 


27,2 


47,2 
20,8 

7,9 
29,0 


8,4 

58,1 

48,6 
1,0 


22. 
22. 

1  . 

1  . 

2. 

2. 

4. 

5. 

6. 

7. 

7. 

9. 
10. 
10. 

1 , 
1 , 

4. 
5. 

9. 
10, 
10, 


59  .  30,2 
1  .  43,0 
55  .  34.6 
22  .  39,8 
57.  2,3 
5  .  52,9 

43 

25  .  35,1 
45  .  22,0 
25,8 
47,9 
23,9 
43,2 
37,7 


22. 
57, 
25, 
45. 
58, 
3, 
3. 


38,4 
1,9 
34,7 
21,4 
42,8 
18,6 


4.2.  12,6 


30,2 
33,1 
35,9 

38,1 
50,5 


22, 
22, 
10, 
10, 
11  , 


11  .    2,4 

13.  14,8 

2.40,6 

2 

39  .  46,7 


19.41.49,4 

22.  14.51,8 
22.17-    4,0 


21 

21 

1 

4 

4 
5 
6 
7 
7 
7 
9 
10 
10 

19 

21 

22 

22 

0 

1 

2 

2 

4 

5 

6 

7 

7 

9 

10 

10 


.  54 .  56,82 


57. 

56. 

20. 

24. 

44, 

25. 

22, 

29, 

33. 

58, 
3, 
3, 

41  , 


9,82 
19,26 
53,06 
54,03 
41,95 

9,9 
29,48 

7,79 
38,73 

2,64 
15,32 
18,96 
10,65 


58  .  48,53 

1  .    1,74 

54.53,81 

58  .  24,2 

56.  18,65 

11,25 

29,83 

53,24 

41,33 

8,9 

7,25 

38,09 

1,97 

56,15 

59,36 


5. 
42. 
24. 
44. 
25. 

29- 
33. 
58. 

2. 

o 


0  .  58  .  23,8 

1  .56.  18,17 

4  .  24  .  52,93 

5  .  44  .  40,83 
9-58.    1,55 

10.    2.37,05 
10.    2.40,73 

4.1.  29,60 


22. 10, 
22.  12, 
10.  1  , 
10.  2, 
1 1  .  39  , 
19.41, 

22. 14, 
22. 16. 


21,11 

,  33,50 

59,18 

,  2,72 
5,02 
8,73 

10,66 
22,94 


B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B.' 
B.I 
B.j 

B. 
B. 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B.' 
B.' 
B.i 

B.' 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 


Error  of  Collimation  •4-2",0. 

Error  of  Level  to  Feb.  19,  +0",68. 

Meridian  Error +1 2",  1. 


For  the  rest. 


0",08. 


(0 


13',72  subtracted.     Much  undulation. 
14',58  subtracted. 

Blazing.     A  doubtful  observation. 
18*,22  subtracted.     Very  cloudy. 
3'".45',84  subtracted. 


{J")  The  wires  were  set  down  in  a  different  order: 
but  this  appears  to  be  correct.  3',46  is  added  to 
the  mean  of  the  first  limb,  and  4*,6l  subtracted 
from  the  mean  of  the  second. 

{g)   Hazy,  unsteady,  and  indistinct. 
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Thansits  Observed  in  the  Year  1831. 


Day  of 
the 

IMontli. 


Name  of  Stai- 
or  Planet. 


II. 


III. 


IV. 


V. 


VI. 


VII.  Wire. 


A.     m.       ti. 


Mean 
of  Wires. 


/i.     m. 


Feb.  22 


a  Orionis 

5  1  L 

(a)  Castor 

/'  Geminorum . 
'Pollux 

a  Cancri 

Regulus 

Saturn  1  L.  . . 

Saturn  2  L.  . . 

a  Aquilae 

(h)  Mercury  2  L  . 


58,6 
21,1 


12,2 
35,6 


38,5 
50,3 
2,1 
19,2 
40,2 


52,2 

5,8 

15,8 

32,9 


Feb.  23 


Feb.  24 


Feb.  25 


Feb.  26 


0  1  L. 

(c)  0  2L. 


Regulus. . . . 
(rf)  Saturn  1  L 
Saturn  2  L  . 

Polaris , 

a  Arietis. . . 


23,7 

7,2 
19,1 

19,6 
3,8 


57,6 
41,4 
37,8 


25,8 
50,3 
11,2 

6,9 
20,8 

29,9 

46,7 

8,0 


39,4: 
4,7 
27,0 
20,8 
36,1 
44,0 
0,8 


53,0 
19,3 

42,9 
35,2 
51,9 
58,2 
14,4 
35,7 


6,7 
33,9 
58,9 
49,2 

7, 
12,6 
28,0 


33,0 
33,0 
20,9 


55,0 
51,7 

34,3 


46,9 
31,3 


25,3 
8,9 
6,5 

48,1 
59,9 

1,0 


22,4 
20,6 

2,3 


53,1 
35,9 
34,8 

15,7 


5. 

7. 

7. 

7. 

7. 

7 

9. 
10, 
10, 

19. 
20. 


45  .  20,2 

4 .  49,0 

23.  15,0 


29. 
34. 
50. 
58. 

2. 

1. 
41  . 
39- 


3,7 
22,0 
26,6 
41,9 

3,3 


49,6 
48,9 


22  .  22  .  29,4 
22.23 


34.  2,642.  7,2 
33,4       47,8 


01  L 

(e)  ©2L. 

a  Arietis. . . 
a  Hydrae.... 
Saturn  1  L  . 
Saturn  2  L  . 
48  Leonis. . . 
o'  Sextantis. 
D  2L 


29,9 
41,0 
33,3 
15,3 
27,6 


Feb.  27 


Feb.  28 


0  Urs.  Minoris  S.P, 
?  Ursae  Minoris . . . 
Mercury  2  L 


57,1 
16,0 
54,0 

13.52,1 


01  L 

02  L 

Polaris 

a  Orionis 

8  Urs.  Minoris  S.P. 

Castor 

Procyon 

Pollux 

a  Hydrae 

Saturn  1  L 

Saturn  2  L 

c  Ursoe  Minoris. . . 


43,7 
54,9 
47,9 
28,8 


30,6 

1,9 
13,0 

34.  1,6 
59,6\ 

13.53,2. 
40,0 
25,7 
51,4 
15,6 
51,5 


14.  7,2 


44,6 

10,8 

29,5 

7,9 

17-38,6 
17.51,4 

44,7 

15,4 
26,9 

42.  8,6 
13,1 

17-39,0 

56,0 

39,1 

6,7 

29,1 


50.10,4 
2,3 

56,8 

8,8 

2,8 

42,4 

55,5 


49,0 

58.15,2 
17,0 

10,9 

22,2 
17,0 
56,0 


14,8 
59,1 


28,5 
12,8 


9.58. 
10.    1 
10.     1. 


26,4 


24,2 
42,9 
21,7 


12,3 

37,7 
56,6 
35,8 


31,8 

24,7 
35,9 
31,9 
9,6 
23,2 


14.29,2 
45,9 

37,7 


1  .  22  .  32,8 
1.57.     1,0 


46,3 
23,3 


21.21,8  25.11,2 
21.36,625.21,8 
58,7       13,1 


8,9 
17.52,6 


28,9 

40,2! 
.'50.1],8 

26,6| 
21.23,2 

11,5: 

52,7| 

21,9 

42,8' 

19,1 

!      36,8 

21.37,625.23,2 


42,7 
54,0 

58.19,2 
40,0 

25.10,6 

27,3 

6,1 

37,1 

56,2 


Mar.  1 


Polari 


34.   1,8  42.  7,8  50.  9,658.17,4    6.28,2 


51,7 
10,2 
49,9 

28.56,2 

29-11,8 

27,4 

56,5 

7,8 
6.27,2 
53,8 
28.57,4 
43,7 
19,9 
52,8 

9,9 

47,3 


40,1 
5,0 

23,8 
3,7 

32.42,0 
32.54,6 
41,8 


22  .  33  . 
22  .  35. 

1  . 

9, 
10, 
10, 
10. 
10. 
10. 


51,2 


57.    1,1 

18  .  36,8 

0  .  50,9 

0 

25  .  18,5 
36  .  37,2 
53  .  17,4 


6.S6.  26,8 

18 

21.4.  55,3 


9,922 

21,422 

14.29,4 

7  4 

32.4l'6 

59,2 

33,3 

7,9 

23,3 


29.12,4 


4,5 
32.51,2 

14.29,4 


41 
43 
22 
45 
36 
23 
29 
34 
18 

0 

0 

36 .  39,8 


.23,4 
.34,9 
.  34,6 
,20,9 
.27,2 
.  15,4 
■  46,9 
.  22,9 
.36,7 
,  14,7 


I  .  22  .  33,2 


5  .  44  .  39,42 

7.  4.  4,84 

7  .  22  .  27,08 

7  .  28  .  20,92 

7  .  33  .  36,29 

7.49.44,17 

9  .  58  .  0,55 

10.  1.21,80 

10.  1.25,33 

19.41.  8,72 

20.39.  6,29 

22  .  21  .  48,26 
22.24.  0,05 

9.58.  0,84 
10.  0.45,15 
10.  0.48,77 

0.58.  17,4 
1  .  56.  17,03 

22  .  33  .  10,70 
22  .  35  .  22,06 

1.56.17,19 
9.17.56,03 
10.  0.  9,30 
10.  0.12,33 
10  .  24  .  37,86 
10  .  35  .  56,60 
10.  52.35,77 


6. 
18. 
21  . 


25.  9,8 
25  .  23,2 
4.  13,07 


22  .  40  , 
22  .  42  , 

0.58. 

5.44. 

6.25. 

7.22. 

7.29. 

7.33, 

9-17. 

9-59. 

9.59. 
18.25. 


42,67 
5.1.,03 
18,9 
40,20 
10,3 
27,59 
6,24 
37,25 
56,23 
33,15 
36,73 
2.%4 


0.58.  18,2 


B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B.l 

B.l 

B.l 

B.' 
B.| 

B.' 
B. 
B. 

B.' 
B. 

B. 
B. 
B. 


B.' 
B. 
B.' 

B. 
B.' 
B. 
B. 
B.' 
B.' 
B.I 
B.l 

B-! 
B.l 

B.l 

B.' 

B.' 


Error  of  Collimation  +  2",0. 

Error  of  Level  to  Feb.  25,  -0",08.     For  the  rest,  =-f-0",21. 
Meridian    Error  to  Feb.  25,  +  12",1.       From  Feb.  26  to  Polaris  Feb.  28, +13",2. 
Saturn,  +13",1.     For  the  rest,  +12",9. 


From  u  Orionis  to 


(a) 

id) 


15»,92  subtracted. 


(6)  Very  indistinct. 


22',72  added  to  the  mean. 

Much  clouded.    The  V.  wire  set  down  59,9,  but 

the   observer  believed  that  it  was  59,1.     The 


mean  taken  by  putting  l6,4  for  the  VI.  wire 
of  the    second   limb    instead    of   12,8    for  the 
first, 
(e)     13',50  added  to  the  mean. 


Transits  Observed  in  the  Year  1831. 
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Day  of 

the 
Montli. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


11. 


in. 


IV. 


VI. 


VII.  Wire. 


A.     t»,      s. 


Mean 
of  Wires. 


h.      m. 


Mar.  1 


Mar.  4 


Mar.  6 


Mar.  7 


Mar.  8 


Mar.  9 


Altlebaran 

a  Orionis 

I  Urs.  Minoris  S.P, 

Castor 

Procyon  

Pollux 


(«)  ©  1  L. 
©2  L. 


Castor — 
Procyon 
Pollux .  . 


©  1  L 

©2  L. 

a  Arietis 

Aldebaran 

a  Orionis 

g  Urs.  Minoris  S.P 

Castor 

Procj'on 

Pollux 

a  Hydrae 

Saturn  1  L 

Saturn  2  L 

48  Leonis 


10,3 
59,.9 
13.53,2 
40,0 
25,8 
51,3 

58,5 
9,1 

38,0 
23,6 
49,4 

5,6 
15,4 
31,6 

8,0 

57,1 

13.54,6 

37,5 

48,8 
13,2 
46,5 


5  2  L 

a  Aquilae .... 
Mercury  2  L. 


©  1  L 

©2L 

Venus  1  L . . . 

Castor 

(/))  Procyon 

lb)  Pollux 

(6)  a  Hydrte 

(c)  .Saturn  I  L  . . 

Saturn  2  L  . . . 

o'  Sextantis. . . 

a  AquiliE .... 

J  2L 

(rf)  Mercury  2  L . 


55,0 

53,1 
25,9 
57,5 

27,7 


14,6 
36,5 
22,2 
4.7,7 
11,9 
11,7 


13,0 

2.5,2 
52,8 


Mar.  10 


©II 

©2  L.... 
Venus  1  L 
(c)  Polaris.  . .  . 
a  Arietis . . 
Mars  1  L . 


18,2 

44,7 


29,9 
47,0 


24,1 1      38,2 
13,2|      26,6 
17.40,221.22,8 


56,1 

39,0 

6,7 

11,8 
22,7 

5S,9 

37,0 

4,6 

18,9 
28,9 
45,9 
22,1 
10,7 
17.39,4 
53,3 
.'55,9 
4,0 
26,7 


3,9 
8,8 

7,9 
39,5 
11,9 

41,1 
51,0 
28,0 
52,3 
35,8 
3,0 
25,7 


28,8 

26,6 

38,9 

7,8 


21,4 
31,9 
•'57,9 


12,0 
52,8 
21,9 

25,S 
36,3 

9,9 

50,6 
20,0 

32,4 
42,3 

0,8 
35,7 
24,1 
.22,2 

9,1 
50,0 
19,4 
40,4 
13,7 


52,1 
40,0 
25.11,8 
27,7 
6,4 
37,0 

38,8 
49,9 

25,6 

4,0 

34,9 

45,7 
55,8 
15,2 
49,8 
37,6 
25.11,6 
25,6 
3,8 
34,8 
53,9 


22,1 

22,6 
53,0 
25,3 

54,8 
4,9 

41,6 
8,5 

49,1 

18,1 

39,1 

37,7 


31,4 
35,7 

37,0 

38,8 

8,6 
18,2 
54,9 
24,1 

2,7 
S3,6 
53,0 


6,7 
5S,6 

28.57,4 
43,8 
20,0 

52,7 

52,6 
3,7 

41,8 
17,9 
50,7 

!i9,^ 
9,6 

30,0 
4,0 

51,4 
28.57,8 

41,2 

17,7 

50,1 
7,8 

41,9 


20,2 

7,1 
32.42,2 
59,7 
33,9 

7,8 


,  25 .  34,1 

,  45  .  20,8 
.  36 .  28,0 
.23.  15,5 
.  29  .  46,7 
,  34  .  23,3 


6,022.56.  19,5 
17,2  22.58.30,7 


32 


57,6 

31,1 

5,9 

12,9 
23,2 
44,6 
17,7 

4,9 
43,2 
57,0 
30,6 

5,1 
20,9 


40,0 

52,7 
22,0 

18,9 

35,1 
45,1 
11,5 


42.  2,850.  5,2 
44,1       58,9 
1,8       15,9 


5.'i,6 
53,5 
6.3 
36,6 
32,9 

49,1 
59,0 
24,9 
58.10.4 
13,8 
30,5 


49,6 

51,9 
20,2 
53,0 

21,9 

31,9 

8,8 

40,2 

16,2 

49,0 

6,8 

7,3 

'  7,6 
1.9,9 
51,2 

47,1 

2,8 
12,6 
38,6 


59,3 
3,0 


7.23.  13,4 
7  .  29  .  44,8 
7.34.21,0 


23.    7 

23.    9 

1  .56 

4.25 

5.45 


36 
23 
29 
34 


9-18 
9.58 

9-57 

10.25.  16,5 


26,4 
36,7 
58,9 
31,8 
18,5 
28,4 
12,7 
,44,0 
,20,5 
34,6 
9,4 


6,6,19-  13.20,9 

.33,8:19  •  41  .  47,3 

6,721  .  55  .  20,5 


35,3\23  . 
4.5,3  23  . 


21,2 
56,0 

29,9 

4,2 

20,1 


0 
7 
7 
7 
9 
9 

24,2  9 
20,9,10 
33,3^19 
20 
22 


5,7 
0,8 

15,6 
26,1 
51,9 


28,2 
44,8 


42,7 
59,1 


14, 
16. 
26. 
23. 

29. 
34, 
18, 
57. 
57. 
36. 
41  . 

8. 

1  , 


48,8 
58,9 
35,3 

11,9 
43,1 
1.9,6 
33,5 
34,7 

34,3 
47,0 
19,9 
14,7 


23.  18.29,5 
23  .  20  .  39,9 
0.31  .  .5,5 
1  .  22  .  26,8 
1  .56.57,1 
3.35.  13,6 


4  .  24 .  52,24 
5.44.40,17 
6.25.  10,8 
7  .  22  .  27,83 
7.29.  6,37 
7  .  33  .  37,25 

22  .  55  .  38,93 
22  .  57  .  49,95 

7  .  22  .  25,74 
7.29.  4,14 
7  .  33  .  35,22 


23 
23 
1 
4 
5 
6 
7 
7 
7 
9 
9 
9 
10 


6 .  45,91 

8  .  55,99 

56  .  15,29 

49,88 

37,76 

11,0 

25,20 

3,60 

,  34,67 

53,93 

,  27,87 

,31,54 


24. 
44. 
25. 
22. 

29- 
33. 
17. 

57. 

57. 


24.35,81 


19.12.37,15 
19-41  .  6,62 
21  .  54.39,10 


23. 

23. 

0. 

7. 
7. 


14. 
16. 
25, 
22, 
29. 


7.33 

9-  17 

9  •  56 

9  -  56 

10.35 

19.41 

20.    7 

22.    0 


8,32 
18,26 
54,91 
24,21 

2,71 
33,60 
52,87 
52,85 
56,20 
53,70 

6,19 
36,57 
32,94 


23, 
23, 

0, 

0, 

1 

3, 


17-48,80 
19-58,97 
.SO  .  25.00 
58.  11,6 
.56.  i;j,,53 
34 .  30,38 


B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 


Error  of  Collimation  +2",0. 

Error  of  Level  on  March  1,  +0",21. 

Meridian  Error  on  March  1,  -f.l2",9. 


For  the  rest,  -0"30. 

From  March  4  to  March  7,  -4- 1 1  ",!>■ 


For  the  rest,  +12",4. 


(a)   Thi«  obaervation  is  not  used.         (b)  Blazing, 
(c)    The  III.  wire  marked  doubtful. 


(rf)    13',94  subtracted. 
(«)   O-.aS  added. 


Very  indistinct. 


d2 
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Transits  Observed  in  the  Year  1831. 


Day  of 

the 
Month. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


II. 


III. 


IV. 


V. 


VI. 


VII.  Wire. 


h.     tn.      s. 


Mean 
of  Wires. 


A.     m. 


Mar.  10 


Mar.  1 1 
Mar.  12 


Mar.  1 3 


Mar.  14 


Aldebaran  

(a)  n  Ononis 

a  Urs.  Minoris  S.P. 
(6)  Castor 


6,2 

55,4 

13.53,2 


20,1 
9,2 
17.38,2 


(c)  Mercury  2  L . 


(c)  0  1  L. 

02L. 


Saturn  1  L. 
Saturn  2  L. 
jQ  Leonis . . . 


(rf)0  1  L 

02L 

Aldebaran 

a  Orionis 

I  Urs.  Minoris  S.P, 

Castor 

Procyon 

Pollux 

a  Hydrae 


Mar.  l6 
Mar.  17 


W  0  2L. 


01  L 

02L 

(/)D  1  L 

Mars  1  L  . . . 
Aldebaran .  . 
a  Orionis  . . . 

Castor 

Procyon. . . . 

Pollux 

a  Hydrae . . . 
Saturn  1  L. 
Saturn  2  L . 


47,8 

28,8 
38,3 

4,7 

18,0 

48,1 
57,7 

4,1 
53,2 
13.52,4 
33,8 
19,6 
45,3 

9,8 

15,9 

44,7 
53,9 
27,9 
43,7 
2,6 


1,7 

42,2 
51,8 


31,9 

17,4 

43,2 

8,0 

0,9 


21,9 
32,0 

1,7 
11,1 
18,0 

7,0 
17.36,0 

49,9 

33,1 

0,7 

23,1 

29,0 

■•:i7,9 
7,9 
41,8 
58,2 
16,5 
5,3 

47,9 
31,1 
58,7 
21,6 


33,9 
22,4 
21.21,4 

7,7 

15,7 

55,6 
5,6 

31,9 


48,0 
35,7 
25.11,4 
23,6 

29,8 

9,2 
19,0 


2,2 
50,0 
28.56,8 
39,8 

43,6 

22,7 
32,3 


16,4,  4.25.30,0 
3,3    5  .  45  .  16,8 
32.40,6   6.36.27,4 
55,2'  7.23.  11,4 

i 
57,422.  13.  10,9 

36,1  23  .  25  .  49,9 

45,923.27.59,7 


24.48,12 
44  .  36,12 
25.    9,9 
22  .  23,62 


22  .  12  .  29,56 

23.25.    9,22 
23.27.  18,95 


0,1 


45,8 

14,9 
24,5 
31,9 
20,4 
21.19,8 
5,6 
46,3 
15,9 
36,9 

42,3 

11,3 
20,3 
55,8 
12,8 


49,9 
59,9 

28,4 
38,1 
46,0 
34,0 
25.  8,6 
21,5 
0,1 
31,1 
50,3 

56,0 

24,8 
34,0 


Mar.  18 


i  1  L 

Mars  1  L 

Aldebaran 

a  Orionis 

S  Urs.  Minoris  S.P, 

Castor 

Procyon 

Pollux 

a  Hydrae 

Saturn  1  L 

Saturn  2  L 


22,4 
19,2 

1,8 
50,9 
13.52,4 
31,4 
17,1 
42,8 

7,6 
45,8 


18,7 

36,9 
33,7 
15,7 
4,6 
17.37,2 
47,1 
30,8 
57,8 
21,1 


3,4 


18,7 
3,7 
44,5 
13,9 
35,1 
28,6 


51,1 
47,5 
29,3 
18,0 
21.20,8 
3,1 
44,2 
13,0 
34,3 
13,2 


14,0 

42,0 

51,8 

0,2 

47,6 

28.58,4 

37,5 

13,8 

46,8 

3,9 

9,7 

38,5 

47,9 


•  •••  9 
17,3  9 
27,8  11 

! 

55,5  23 
5,123 

14,1    4 
1,2 
32.41,2 

53,4 

27,2^ 
1,7, 

17,4 


56. 
56. 
39 


27,7 


27,2 
44,3 
32,2 
19,8 
58,1 
29,3 
48,7 


46,1 

5,7 
2,8 
43,6 
31,5 
i.  7,4 
19,2 
57,6 
28,6 
48,0 


30,9 


41,8 
58,5 
45,8 
35,6 
11,9 
44,8 
2,4 
56,5 


33. 
35, 
25, 
5.45, 
6.36. 
7.23, 
7.29. 
7  .  34, 
9-18. 


41,8 

8,9 
18,6 

27,9 
14,8 
25,4 
9,2 
40,8 
16,9 
31,0 


9-55. 

9  •  55  . 

11 .38. 

23  .  32  . 
23.34. 


,24 
.44 
,25 
,22 
,29 
.33 


9.17 


46,10 
49,70 
59,90 

,  28,50 
,38,13 
.  46,03 
.  34,03 
.  8,8 
.  21,55 
.  0,12 
.31,20 
.  50,34 


23,1  23  .  42  .  36,5 


23  .  41  .  56,07 


19,9 
17,0 
57,8 
45,2 
28.55,6 
35,0 
11,0 
44,1 
1,8 
41,5 


51,923.44. 

1,7  23.46. 

.  . . . !  2.41. 

56,2    3.53. 

12.2  4  .  25  . 

59.3  5.45. 
51,5  7  .  23  . 
25,5,  7.29. 
59,9:  7.34, 
15,9   9.  18, 

.  ...|  9-55, 
13,9:  9-55. 


5,7 
1,5,1 


23  .  43  . 
23  .  45  . 


24,91 
34,40 


10,9 
26,8 
12,9 
7,7 
39,1 
15,2 
29,3 
24,4 


34;1, 
31,3 
11,9 
58,8 
32,40,8 
50,9 
24,7 
59,0 
15,1 


58,9 


48,3 
45,6 
25,6 
12,4 
25,2 
7,0 
29  .  38,1 
34  .  14,5 
18  .  28,7 
55.  9,1 
54 


52 
24 
44 
22 
28 
33 


9.17 
9-54 
9  .  54 

3.42 
3.55 
4.24 
5  .44 
6.25 
7.22 
7.28 
7.33 
9.17 
9.54 
9.  54 


.  27,26 
.  44,48 
.  32,26 
•  19,73 
.  58,23 
.  29,29 
.  48,72 
.  42,60 
.  46,23 

.  5,49 
.  2,44 
.  43,67 
.  31,63 
.  8,5 
.  1.9,10 
.  57,65 
.  28,55 
.  48,09 
.  27.40 
.31,07 


B. 
B. 
B. 

B.; 

B. 

B.' 
B. 

B.' 
B.' 
B. 

B.' 
B.' 
B. 
B. 
B.I 
B.' 

B.I 


Error  of  Collimation  to  March  13,  +2",0.     For  the  rest,  —  2",1. 

Error  of  Level  to  March  13,  -0",30.     For  the  rest,  +0",6l. 

Meridian  Error  to  March  13,  +12",4.     On  March  14,  +7",2.     On  March  17  and  18,  +6",5. 


(a)  Blazing. 

(b)  Only  the  large  star  visible.    15',92  subtracted. 

(c)  These  transits  are  not  used. 


(d)  Tran.'Iit  Rkvkrsed,  Illumimated  end  East. 
The  wind  very  loud. 

(e)  This  observation  is  not  used. 

(J)  Very   cloudy :  tliis  transit  is  not  reduced. 


Transits  Observed  in  the  Year  1831. 
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Day  of 

tlie 
Month. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


II. 


III. 


IV. 


VI. 


VII.  Wire. 


ft.     m.       s. 


Mean 
of  Wires. 


Mar.  19 


©1  L 

©2L 

Polaris 

Venus  1  L 

Aldebaran 

i  1  L... 

a  Orionis 

0  Urs.  Minoris  S.P. 

Castor 

Procyon  

Pollux 

a  Hydras 

(«)  Saturn  1  L 

Saturn  2  L 


10,4 
33.51,8 

21,6 
1,1 

21,3 

50,4 
13.51,4. 

30,9; 

l6,7i 

41,8 

6,9 
30,8 


14,8 
23,9 

41.55,6 

34,9 

15,0 

35,8 

3,9 

17.36,8 
46,7 
30,1 
57,5 
20,3 


Mar.  20 


Mar.  23 


©1  L. 

©2  L. 


(0 


W 


©  1  L 

©2L 

Polaris 

Venus  1  L 

a  Arietis. .    

Aldebaran 

a  Orionis 

3  Urs.  Minoris  S.P 

Castor 

Procyon 

Pollux 

d  1  L..._ 

IT*  Cancri 

A.S.C.  1143 

a  Hydrae 

7  Leonis 

Saturn  1  L 

Saturn  2  L 

Regulus 


39,7 
48,2 

31,8 
41,0 

33.47,4 
33,3 


48,1 

52,9 
2,0 

45,2 
54,6 


28,1 
37,3 
49.53,2 
48,5 

29,1 
50,2 
17,3 
21.20,6 
2,8 
43,6 
12,7 
33,9 
58,4 


58 


25 


41,7 
50,8 
.  5,4 

2,3 
43,0 

4,9 
31,0 

7,2 
18,8 
57,0 
28,1 
47,2 


6,3 
15,0 

58,7 
8,1 


46,9 


58,8 
47,9 
13.49,2 
28,6 
14,5 
40,1 
13,1 
40,0 
55,9 
4,3 
24,9 
33,8 


Mar.  25 


(«■) 


©  1  L 

©2L 

Mars  1  L 

Aldebaran 

0  Orionis 

I^  Orionis 

1  Urs.  Minoris  S.P. 

Castor 

Procyon 

Pollux 

i  1  L 


8,9 

48,2 
57,2 


12,9 
1,7 
17.35,6 
44,4 
27,9 
55,2 
27,3 
53,9 


21. 


0,6 
51,3 
26,7 
15,1 
1.9,4 
59,9 
41,1 
10,6 
41,5 

7,8 


25, 


18,0 
38,8 


Mar.  26 


Aldebaran . 


59,1 
48,2 
39,0 
13.51,4 
28,9 
14,9 
40,1 
19,0 

59,3, 


51,1 

22,7 

1,9 
11,0 
50,1 
13,0 
2,0 
53,4 
17.36,6 
44,7 
28,0 
55,6 
32,5 

13,6 


31,3 

52,1 

1,3 


16,0 

19,7 
28,7 

12,3 

21,9 

I.  4,2 

14,4 

6,2 
40,8 
28,7 
,  6,6 
16.3 
54,9 
26,0 
56,1 
21,8 
38,4 
44,9 

6,8 


55,2 

4,4 

6.12,6 

16,1 

56,9 

19,3 

44,6 

28.56,0 

34,6 

10,7 

43,6 

0,8 

26,5 


8,8  23  , 
17,923. 


14 


32 


36,1 

1.5,2 
24,2 

4,7 
26,8 
15,6 

7,6 
21.21,4 

0,8 
41,4 
10,8 


27,1 


19.1 
50,3 

28,8 
37,9 
19,7 
41,2 
29,1 
22,0 
25.  7,2 
16,8 
55,1 
26,0 
0,9 

41,1 


6. 


28 


33,1 
42,1 

25,9 
34,9 
10,4 
27,8 
20,9 
54,9 
42,1 
55,2 
31,8 
8,3 
41,1 
10,6 
35,9 
52,8 
59,1 
20,2 
29,3 


4,1 

42,3 
51,5 
34,2 
55,0 
42,7 


28.55,6 
32,7 
8,9 
41,5 


55,0 


13,8 
29,7 
11,3 
33,7 
58,0 
39,2 
50,3 
24,1 
59,1 
14,8 


43,9 


14 


32 


39,4 
48,5 
.13,8 
41,5 
35,3 

8,7 
55,6 
.40,4 
48,0 
21,9 
56,7 
24,9 
49,8 

6,8 
12,4 
33,9 


47,0 
17,9 

55,8 

5,0 

48,8 

8,9 

56,1 

50,8 

32.39,2 

48,5, 

22,3 

56,9 


51  .  22,1 
53.31,3 


11  , 

25, 
43, 
45, 
36. 
23. 

29. 
34. 
18. 
54. 
54. 


46,6,23  .  55  . 
55,623.57. 


43,1 
25,0 
48,1 
11,8 
24,6 
6,3 
37,9 
13,9 
28,3 

53,9 


0,3 
9,2 


52,9 

2.3 

18,2 

55,1 

49,9 

25  .  22,8 

45.    9,3 


36. 
23. 
29. 
34. 
43, 
5. 
15. 
18. 
25. 
53. 
53. 
58. 


23,2 

3,9 
35,2 
11,9 
39,3 

3,6 
20,9 
25,9 
48,0 
57,2 


0.  13. 
0.  15. 
4.  14. 

;  4  .  25  . 

5  .  45  . 

6.    4. 

6.36. 

7  .  23  , 

7-29. 
i  7.34. 


10.31 


31,7 

9,3 
18,3 

3,7 
23,0 

9,9 

4,9 
25,8 

4,4 
35,9 
12,2 
42,4 


23. 
23. 

0. 

1  . 

4. 
4. 
5. 
6. 
7. 
7. 
7. 
9. 
9. 
9. 

23. 
23. 


50  .  41,72 
52  .  50,85 
58.  4,1 
11.  2,31 
24  .  43,06 
43.  4,76 
44  .  31,00 
8,0 
18,63 
57,16 
28,10 
47,46 
12,40 
16,00 


25. 
22. 
28. 
33. 
17. 
54. 
54. 


54. 
56. 


0.  5. 
0.  7. 
0.58. 
1  . 
1  , 
4. 


29. 

56. 

24. 
5  .  44  . 
6.25. 
7  .  22  . 

7.  28. 
7  .  33 . 

8.  42  . 

9.  4. 
9.  14. 
9-17. 
9.25. 
9.53. 
9.53. 
9.57. 

0.  12. 
0.  14. 
4.  13. 
4.24. 
5  .  44 . 
6.  3. 
6.25. 
7.22. 
7.28. 
7.33. 
10.31 . 


19,80 
28,69 

12,31 
21,Cl 

3,2 
14,23 

6,16 
40,80 
28,63 

7,1 
16,13 
54,83 
25,95 
56,12 
21,83 
38,53 
4.'>,n 

6,39 
15,40 
19,06 
50,24 

28,79 
37,87 
19,.50 
41,00 
2.9,09 
22,02 

8,2 
16,69 
55,07 
26,16 

0,67 


9,1    4.25.23,2 


4.24.41,20 


Error  of  Collimation  —  2",1. 

Error  of  Level  to  March  25,  4-0",77.     On  March  26,  4-0",42. 

Meridian  Error  to  March  23, +7",1.     On  March  2.5,  +  7",4.     On  March  26, +6",7. 


(a)    .Scarcely  visible  at  times. 
lit)    4'".51',65  subtracted, 
(c)    14',.56  subtracted. 


(d)  21',19   subtracted   from  the    mean  of  the 
four. 

(e)  6',97  added. 


Inst 
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TitANSiTS  Observed  in  the  Year  1831. 


Day  of 

the 
Muntli. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


II. 


Ill- 


IV. 


V. 


VI. 


VII.  Wire. 


A.      m.      s. 


Mean 
of  Wires. 


Mar.  26 


a  Ononis 

£?  Orionis 

8  Urs.  Minoris  S.P 

Castor 

Procyon 

Pollux 

Saturn  1  L  

Saturn  2  L 

Regulus 

(a)  56  Leonis 

Mercury  2  L 


48,8 


13.51,8 
29,3 
15,0 
40,7 
56,9 


2,2 
54,0 

17-37,4 
45,0 
28,3 
56,0 


Mar.  27 


©1  L 

02L 

(6)  Polaris 

Mars  1  L 

(c)  Castor 

Procyon  . . .  . 

Pollux 

a  Hydrae 

(d)  A.S.C.  1348. 
V  Leonis  . . . . 
Moon  1  I 

((■)  Mercury  2  L . 


33. 


9,3 

3,4 
24,6 

4,3 
13,1 
,49,4 
52,8 
28,9 
14,9 
40,1 

5,0 


13,7 
23,0 
17,0 
37,9 

17,7 
26,9 
41.51,6 
7,3 
44,5 
28,1 
55,6 
18,6 


15,9 

7,9 
21.22,4 

0,9 
41,8 
11,2 
24,6 


29,3 
22,3 
25.  9,2 
17,2 
55,4 
26,4 


6,6 
18,9 


19,9 
32,3 


Mar.  28 


Mar.  30 


Mar.  31 


Apr.  1 


01  L 

02  L...- 

(/)  Mars  1  L 

Alclebaran 

a  Orionis 

(g)  a  Urs.  Minoris  S.P. 


41,8 
50,8 


55,2 
4,2 


47,9 
13.53,8 


Mercury  2  L . 


(/O0  1  L 

(/O02L 

(h)  Polaris 

a  Arietis 

Venus  1  L . . . . : . 

Aldebaran 

Mars  1  L 

a  Orionis 

a  Urs.  Minoris  S.P. 

Castor 

Mercury  2  I. . .  . 


©  1  L 

©2L 

(?)    Polaris  . . . . 
Venus  1  L. 


44,1 


21,8 
29,2 

57,7 
27,9 


13.52,8 


4,5 

11,8 
21,1 

33.43,8 
9,8 


13,1 

1,7 
17.40,4 

13,4 


37,0 
30,1 
51,4 

31,0 
40,3 
49.51,8 

21,9 
0,8 
41,8 
10,9 
32,0 
31,0 
33,2 
45,9 
39,2 

8,7 
17,7 

0,3 

27,2 

14,9 

21.23,8 

26,8 


41,7 

50,9 

43,8 

5,2 

44,6 
53,4 
58.  1,6 
36,8 
17,1 
55,1 
26,5 
45,7 
44,6 
46,5 
0,2 
52,8 

22,3 
31,2 
14,9 
40,9 
29,0 


42,9 
36,8 
28.56,6 
33,0 
9,0 
41,8 
52,6 


56,4 
50,9 
32.40,4 
49,3 
22,5 
57,2 


47; 

57,4 
41.48,8  49. 

36,1 

43,1 

11,4 

42,4 

0,7 

17-38,2 

43,3 

17,9 


25,7 
34,7 


23,6 


1,2 
10,6 
49,2 
50,8 
56,8 
25,3 
56,9 
13,9 

58,9 
31,3 


39,2 
48,1 

49-57,2 
37,1 


4,8 
57,7 
18,7 

58,2 

7,0 

1.  8,4 

51,3 

32,9 

8,9 
41,2 
59,2 
58,0 

0,2 
13,9 

6,5 

35,7 
44,8 
29,8 
54,8 
42,5 


9,4 
18,6 
11,0 
32,2 

11,7 
20,8 


40,6 

14,8 
24,0 

57-59,4 
5,7, 
10,7 
39,7 
11,8 
27,4 

25.  9,8 
15,3 
44,8 

52,6 

1,7 

58.  3,8 

50,8 


53,8 

28,5 
37,7 
6.  2,6 
19,7 
24,8 
53,8 
26,7 
41,0 
28.58,8 
,31,0 
58,4 

6,1 

15,4 

G.  8,4 

4,9 


5,9 
48,6 
22,3 
56,8 
13,0 
11,5 
13,8 
27,5 
20,1 

49,1 
58,3 
44,2 
8,9 
55,9 


5. 
6. 
6. 

7- 
7- 
7. 
9- 
9- 
9- 

10. 

23. 

0. 
0. 
1. 
4. 
7- 
7- 
7- 
9- 

11  . 

11  . 

12. 

23. 


45 
4 
36 
23 
29 
34 
53 

53 

58  .  32,2 
46  .  24,8 
48  .  45,7 

20  .  25,3 
22  .  34,3 


,  10,0 
,  5,0 
,25,6 
,  4,8 
.36,0 
.  12,4 
.20,2 


5. 
6. 
6. 

7- 
7- 
7- 
9- 
9- 
9- 


10.45 
23.48 


44'.  29,36 
3  .  22,38 
25.  9,1 
22  .  17,05 
28  .  55,43 
33  .  26,53 
.52  .  .38,57 
41,60 
50,82 
43,97 
5,11 


B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 


52. 
57, 


19  ■  20.5 
23.    4,3 


29- 
34, 
18. 
18. 
27. 
11  . 
55 


35,9 
12,3 
26,5 
24,9 
27,3 
41,1 
33,8 


0.24.  2,8 
0.26.11,9 
4.21  58,7 
4  .  25  .  22,7 
5.45.  9,3 
6 
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7,9 

41,9 
51,1 

7,8 
34,2 
38,6 

7,7 
41,3 
54,7 
32.41,6 
46,8 
11,8 

19,7 

28,9 

14.10,8 

18,8 


0.  16.21,3 


34  .  55,3 
37.  4,8 
22.  13,0 
56  .  48,7 
6  .  52,3 
25.21,6 
29  -  55,8 
8,2 
26,0 
2,7 
25,6 


.45 
.36 
.23 
.23 


0.38 
0.40 

1 

2.11.3 

£ 


33,2 
42,4 


!,6 


0.19. 
0.21  . 
0.58. 
4.  18. 

22. 

28. 

33. 

17. 


11  .  17 
11  .26 
12.  10 
23.54 


44,69 
53,69 

1,3 
36,65 
16,73 
55,29 
26,20 
45,71 
44,56 
46,79 
59,97 
52,97 


0  .  23  .  22,23 
0.25.31,27 
4.21.14,97 

4  .  24  .  40,98 

5  .  44  .  28,75 


0.  15.  40,50 


0  .  34 , 
0.36, 
0.57. 
1.56, 
2.  6, 
4.24, 


29 
44 
25 
22 


0.22 


37 
40 
58 
10 


14,82 
24,24 
57,6 

5,29 
10,78 
39,60 
,  11,83 
27,54 
9,7 
15,06 
44,90 

52,61 
1,75 
1,8 

51,08 


Error  of  Collimation  —  2",  1 . 

Error  of  Level  +0",42. 

Meridian  Error  to  March  28,  +6",7- 


For  the  rest,  +  5",8. 


(a)  Much  clouded.  (6)  8"".  4»,69  added, 

(c)  The  fourth  was  set  down  16,1. 

Id)  13",44  subtracted, 

(e)  13',51  subtracted. 


(/)  14',6l   subtracted. 

(g)  This  ob.servation  is  not  reduced. 

(/()  Very  much  motion. 

(/)  l'°.37',02  added. 


Transits  Observed  in  the  Year  1831. 
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Day  of 

the 
Month. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


II. 


III. 


IV. 


VI. 


VII.  Wire. 


]\Jean 
of  Wires. 


Apr.  3 


Apr.  4 


Apr.  5 


Apr.  6 


Apr. 


01  L 

02L 

Polaris 

Venus  1  L 

Aldebaran 

Mars  1  L 

a  Orionis 

(«)  2  Urs.  Minoris  S.P, 

Castor 

Procyon 

Regulus 

(6)  Jupiter  1  L 

Jupiter  2  L 


27,6 

37,0 

33.44,6 


56,7 
27,2 
45,9 

26,3, 
12,0! 

6,7! 
12,9' 


I 


(0 


(rf) 


(e) 


0  1  L 

©2L 

Polaris 

Venus  1  L 

Aldebaran 

Mars  1  L 

i  Urs.  Minoris  S.P, 

Castor 

Procyon 

Pollux 

*  N.P.D.  74".  34'. 

n  Hydra; 

Regulus 


5,9; 

15,.S 

33.38,6 

15,6 

56,2 


13.53,6 
25,8 
12,0 
37,4 
15,1 


Z  Urs.  Minoris  S.P, 

Castor 

Procyon 

Pollux 


©  1  L. 
©2L. 


(y)  Castor 

Pollux 

5|<:  N.P.D.  74°. 34', 
(g)  Saturn  1  L 

Saturn  2  L 

Regulus 

56  Leonis 

A.S.C.  1348 

V  Leonis 

Piazzi  87 

Polaris  .S.P 


6,6 

13.53,8 
25,7 
11,3 
37,0 

22,5 
32,1 

24,7 
36,1 
13,1 


5,3 

59,0 

0,5 

2,6 


41,1 
50,4 

41.47,8 
46,2 
10,8 
41,9 
59,3 

17.37,8 
41,9 
25,7 
20,3 

29,9 

19,2 
28,7 

41.35,8 
28,9 
10,1 
21,6 

17.38,4 
41,8 
25,3 
52,8 
28,9 
15,8 
20,1 


54,8 
3,9 

49.55,4 

0,3 

24,5 

56,5 

12,8 

21.24,0 
57,7 
39,2 
34,0 
40,8 


32,8 
42,1 


41,6 
24,9 

52,4! 

36,0 

45,5 

41,0 
51,3' 

27.3; 


42,7 
23,9 
36,7 
21.24,6 
57,7 
38,8 
7,9 
42,7 
29,4 
33,9 

21.22,6 
57,1 
38,2 
7,9 

49,8 
.59,1 


56,3 

6,8 

41,1 

18,3 


3.J.  9,6 


Apr.  10 


(A)  ©  1  L. 
©2L. 


7,8 


8,2: 
19,oi 
12,7| 
13,9' 
16,1 

0,9 
41.15,2 


21,1 


32,7 
26,0 
27,2 
29,0 
15,3 
49.17,6 

25,2 
34,4 


8,4 
17,7 
58.  3,4 
14,1 
38,9 
11,7 
26,2 


21,9 
31,1 


28 


13,9 

52,7 
47,8 


58 


25 


57,7 

46,5 
56,0 
.27,2 
57,3 
38,3 
51,8 
9,2 
13,5 
52,4 
23,3 
56,8 
43,1 
48,1 


25.  7,8 
13,8 
51,9 
22,9 

3,4 
13,0 


28,2 

53,3 

26,1 

40,0 

,58,2 

30,0 

6,1 

1,9 

9,3 


0,9 

9,8 

6.11,8 

11,1 

52,0 

6,5 

28.58,4 

29,4 

6,0 
38,8 
10,9 
56,6 

1,8 


29,0 

5,6 

38,3 

17,0 
26,4 


22,0 
55,0 


35,9 
46,4 
39.6 
40,5 
42,9 
28,9 
57.24,4 

38,8 
48,0! 


37,3 

9,.'> 

46,8 


0,8 
53,0 
54,0 

56,a 

42,8 
5.36,6 

52,5 
1,9 


14 


35,5 
44,8 
.  8,6 
41,9 
6,7 
40,7 
53,6 

45,9 
19,8 
15,5 


0.45. 
0.47. 
1  .22. 
2.20. 
4  .  25  , 
4.37, 
5.45, 
6, 


48,9 


25,4 

13,6 
23,3 

14.  6,6 

24,9 

6,2 

21,2 

32.41,8 
45,6 
19,4 
53,9 
24,6 
10,0 
15,5 

32.40,6 
44,9 
19,0 
53,5 

30,5 
40,0 


52,9 
23,0 


4,2 

14,2 

6,8 

7,5 

9,8 

56,5 

13.36,8 

6,2 
\5,3 


7, 

7. 

9. 

21  , 

21, 

0, 
0. 
1  , 

2. 
4, 
4. 
6. 
7. 
7. 
7. 
8. 
9. 
9- 


.36 
.23 

29 
.58 

12 
,  12. 


12,2 
55,9 
20,8 
5,5,2 

7,1 
26,6 

1,8 
33,2 
29,1 
37,1 


49  •  27,0 
51  .  36,8 
22  .  12,0 
25  .  38;7 
25  .  20,0 
40 .  35,8 
36 .  26,2 
23.  1,6 
29 .  32,8 
34.  9,3 
39  .  38,4 
18.23,9 
58  .  29,0 


6.36.  26,2 
7-23.  1,3 
7  .  29  .  32,4 
7.34.    8,9 

0  .  56  .  44,0 
0  .  58  .  53,4 


7. 

7. 

8, 

9 

9 

9 
10 
11  . 
11 , 
12, 
13, 

1  , 
1  , 


8,3 
37,1 
14,5 

27.8 
20,2 
20,9 
23,2 
18.  10,9 
21  .  42,2 


11.19.7 
13.29,0 


0.45, 
0.47  , 
0.57 


2. 
4. 
4. 
5  , 
6. 

7, 

7, 

9- 
21  . 
21  , 


7, 

8, 

9. 

9. 

9. 

10, 

11  , 

11  , 

12, 

12, 

1  , 

1 


20 
24 
37 
44 
25 
22 
28 
57 
11 
11 


0.48 
0.50 
0.58 
2.24 


24. 

39- 

25. 

22. 

28. 

33. 
8.38. 
9-  17. 
9-57. 


8.32 

17,58 

59,3 

14,14 

38,82 

11,33 

26,42 

10,1 

13,93 

52,67 

47,90 

55,02 

57,67 

46,56 
56,00 

0,0 
57,03 
38,10 
51,56 
10,3 
13,63 
52,38 
23,34 
56,77 
42,98 
47,86 


6.25.    9,1 
7.22.  13,34 
7  .  28  .  51,90 
7  .  33  .  22,98 

0.56.  3,31 
0.58.  12,78 

7  •  22  .  12,55 


22,10 
55,16 
.32,64 
36,10 
46,60 
45  .  39,62 
17.40,64 
26  .  42,84 
17.28,88 
57.26,1 


10, 
12, 


38,98 
48,22 


B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

i 

B.I 

B.| 
B.I 

B.j 

B.' 
B.! 

1: 

B. 
B.j 

bJ 

BJ 
B.i 

B.i 
B.! 
BJ 
BJ 
B.' 
BJ 
B.i 

B.I 
B.' 


Error  of  Collimation  —  2".l. 

Krror  of  Level  to  April  7,  +0",43. 

Meridian  Error  +  5",0. 


On  April  10,  +0",S3. 


(a)   56',57  subtracted. 
(6) 


Extremely  faint, 
(c)    Excessive  uniiteadiness. 
(rf)    The  preceding  of  a  double  star. 


le)    45',08  subtracted  from  the  mean. 
If)  31',88  added. 


(i)    13',89  Hubtraetcd. 
(A)    \S',5Q  subtracted. 
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Transits  Observed  in  the  Year  1831. 


Day  of 

tbe 
Month. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


II. 


III. 


IV. 


VI. 


VII.  Wire. 


h.    VI. 


Mean 
of  Mires. 


h.     m. 


Apr.  10 


Regulus 

56  Leonis . . . 
A.S.C.  1348. 
V  Leonis  . . . . 
(3  Leonis . . . . 
Piazzi  87  . . . 
(a)  Polaris  S.P.  . 


Apr.  11 
Apr.  12 


©2L. 


02L 

Venus  1  L 

Mars  1  L 

a  Orionis 

S  Urs.  Minoris  S.P 

Procyon 

Pollux 

Saturn  1  L 

Saturn  2  L 

Regulus 

/3  Leonis 


3,1 

57,0 

58,1 

0,5 

7,4 

45,0 

33.14,2 

46,7 

26,1 
30,8 
35,8 
40,8 


17,0 
10,8 
11,9 
13,9 
21,0 
58,8 


30,8; . 

24,2j 
25,3 
27,2' 
34,9 

12,71 


37,7j 
38,8 
40,9, 
49,2 
26,8 


51, Ij 

52,2 

54,3! 

3,0 

40,7i 


12,2 

4,9 

5,7 

7,8 

17,0 

54,9 


41.18,449.20,8  57.23,21 
0,2       14,0:      27,7! 


5.33,2  13.34,8 

i 

41,3:      54,9 


9  .  58  .  26,0 
10.46.  18,4 
11  .18.  19,1 
11  .27-21,1 

11  .39.31,2 

12  .  18  .    8,8 
13.21  .40,8 

1.17.    8,7 


39,9 
44,9; 
50,8 
54,4' 


21 


6,9 
32,5 
12,6 


20,4 
47,6; 


53,7         7,3       20,9  34,7 

58,8,      13,6      27,7|  41,7 

5,9       20,9       34,8,  49,5 

7,9'      21,5       35,1 1  48,9 

23,425.  7,2  28.57,632.41,4 

47,5         1,0,  14,6 

18,4       33,9  49,3 

8,3 


33,8 

2,8 

39,9 


Apr.  13 


Apr.  14 


Apr.  17 


Apr.  18 


Venus  1  L. 
ft  Leonis . . . 


1,7 
5,8 

22,3' 


a  Ononis 

(6)  a  Urs.  Minoris  S.P, 


39,3 


(c) 


Castor 

Procyon. , . . 

Pollux 

A.S.C.  1 143 
7  Leonis . . . 
Saturn  1  L. . 
Saturn  2  L. . 
Regulus. . . . 
ft  Leonis . . . 
(d)  Polaris  S.P. 


57,6 

1,9 

„3.10,4 

Polaris '33.38,2 


17,6 
3,3 
28,8 
45,1 
13,6 
43,8 


0  1  L 

02L 

Mercury  1  L 

Venus  1  L 

Aldebaran 

h  Urs.  Minoris  S.P, 

Castor 

J  1  L 

Pollux 

Polaris 


20,4 
30,9 
55,8 
54,7 
47,5 

13.48,8 
16,7 
59,7 
28,0 

33.39,* 


29,9,. 
15,21 

19,7'j 

36,7 
18,9 


29,0 
33,7 

50,7 
32,7 


43,1 

47,5 

4,8 
46,5 


52,8,        6,5       20,0 


56,7 
1,4 

19,3 
1,1 

33,7 


25,5 
10,2 
15,6 

33,1 
14,8 

47,2 


28.55,8  32.39,4 


32,8 
16,9 
44,1 
59,0 

27,7: 


48,8 
30,3 
59,4| 
13,1 
41,3, 
11,7 


4,6, 
43,8, 
14,7i 
26,7:, 
55,5 


20,81 
57,2 
30,1 


36,6 
10,8 
45,2 


1,3, 
11,8 
15,8 


25,3 

29,3 

41.  8,8  49.  5,457.16,8 
41.43,8  49.43,2' 


29,1,. 

38,9| 

43,9, 


9,2 
39,6, 


1. 

3. 
5. 
5. 
6. 
7. 
7, 
9 
9. 
9 
11 


48,3 
55,6 
4,4 
2,3 
25,6 
29  .  28,1 
34.  4,5 
50.36,1 

50 

58  .  24,3 
39  .  29,3 


3.8.  47,0 
11  .39.28,6 

5.45.    1,1 
6  .  36  .  23,6 


23,0 


52,7| 
57,7: 


56,9 

6,5 

11,6 


5.33,6  13.27,8 
14.  2,4 


33,9 
44,9 

9,9 

9,2 

1,2 
17.35,221 
32,8 

13,9 

43,5, 

41.42,2  .. 


47,3, 
58,4 
24,0' 
23,8 
15,1 
.18,625 
48,3 
28,6 
58,7 


1,8 
12,2 
38,3 
37,7: 

29,2 

5,8  S 

4,6 

43,4 

14,1 


15,5 
25,9 
.'52,7, 
52,2 
43,1 


28,9 

39,8 

6,7 

6,5 

57,3 


28.54,432.36,6 

20,5|      36,1 

57,9       12,4 

29  3,      44  5 

57.53,6   5.56,'8  13.58'6, 


I  ■ 
7. 
7. 
9- 
9- 
9- 
9. 
9. 

11 . 

IS. 
1 . 

1 . 
1 , 

2. 
3, 

4. 
6, 
7. 
7. 
7. 
1 . 


22. 

29. 

34. 

14. 
.25. 

50. 

49. 

58. 

39. 
,21  . 
,22. 

,40. 

,42. 
.31  . 
.33. 
,25. 


52,8 

24,2 

0,6 


37,1 
7,2 

20,7 

25,9 

33,4 

6,8 

42,4 
54,0 
20,5 
20,8 
11,2 
36  .  24,2 
22.51,9 
27  .  26,9 
33  .  59,9 
22.    4,4 


9. 
10. 
11  . 
11  . 
11  , 
12, 
12, 

1 


57  .  44,58 
45  .  37,73 
38,73 
40,81 
49,10 
26,82 


57  .  26,5 
16  .  27,65 


20.    7,27 

3.  13,30 

1  .  20,30 

44.21,55 

25.    9,4 

28  .  47,47 

33.  18,43 

9  .  49  .  54,22 

9  .  49  .  57,70 

9  .  57  .  42,88 

11  .38.47,57 


3. 
11  . 


8. 


4,84 
46,80 


5  .  44  .  20,08 
6.25.    7,5 


9-24 
9.49 
9.49 


57 
,38 


12.57 
0.57 


.    4,86 

.  43,79 
.  14,70 
.27,15 
.  55,34 
.  25.57 
.  29,10 
.  39,08 
.  43,73 
.19,5 
.52,8 


1.40.    1,45 

1  .  42  .  12,30 

2  .  30  .  38,27 

3  .  32  .  37,85 
24  .  29,23 
25.    6,2 


22. 
26. 
33. 
57. 


4,41 
43,25 
14,00 
51,6 


Error  of  Collimation  —  2",1. 

Error  of  Level  to  April  14,  +0"23. 

Meridian  Error  to  April  14,  -|-5",0. 


For  the  rest,  4  0",02. 
For  the  rest,  +  7",9. 


(a)    Very  un.steady. 

(6)    7'".32",12  subtracted. 

(c)    21',  17  added. 


(rf)  The  first  wire  was  set  down  32'".10',4:  but 
there  is  little  doubt  that  it  ought  to  be 
33".  10',4. 


Transits  Observed  in  the  Year  1881. 
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Day  of 

the 
Month. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


II. 


III. 


IV. 


V. 


VI. 


VII.  Wire. 


h.     m.     s. 


Mean 
of  Wires. 


Apr.  19 


©1  L 

©2L 

Mercury  1  L 

Venus  1  L 

Aldebaran 

Mars  1  L 

a  Ononis 

8  Urs.MinorjsS.P 

Castor 

Procyon 

Pollux 

i  1  L 

A.S.C.  1143 

7  Leonis 

Saturn  1  L 

Saturn  2  L 

(a)  Regulus 

Polaris 


2,7 
13,0 


52,5 
46,8 


35,9 

13.48,4 

16,2 

2,0 
27,8 

0,3 


17. 


12,4 
35,5 


16,1 
26,7 
33,7 
6,8 
1,1 
46,8 
49,5 
34,2 
32,0 
15,7 
42,9 
14,8 
57,3 
26,2 


21 


Apr.  20 


02L 

Aldebaran 

Mars  1  L 

a  Orionis 

S  Urs.  Minoris  S.P. 

(6)  Castor 

Procyon 

Pollux 

d  1  L 

\^  Leonis 

Saturn  1  L 

Saturn  2  L 

Regulus 


56,7 
33.37,6 

55,7 
46,2 
14,9 
35,4 
13.48,2 


41 


52,6 
10,7 
,43,8 


29, 
40,4 
47,7 
21,0 
14,5 
1,6 
2,9 
.17,6 
47,7 
29,1 
58,1 
28,9 
11,8 
40,2 
3,7 


25 


43,8 
54,1 

1,9 
35,6 
28,9 
16,3 
16,3 
.  5,8 

4,0 
42,7 
13,5 
43,5 
26,2 
54,1 


28 


49 


24,4 
.40,4 


9,3 

0,2 

29,7 

48,9 

17.34,4 


1,4 

27,1 
5,3 
5,2 

32,2 


15,1 
41,9 
19,3 
18,9 


56,7 


Apr.  21 


\}/  Leonis . . 
Saturn  1  L. 
Saturn  2  L. 
Regulus. , . . 

i  I  L.. 

p  Leonis  . . . 
Polaris 


29,5 


49,9 
10,1 

18,8 


Apr.  22 


Apr.  23 


Apr.  24 


(0 


O  1  L 

02L 

Mercury   1  L. 
Polaris 


55,6 

18,8 

28,8 

33.38,4 

10,8 
21,7 
39,5 


46,7 

9,9 

32,8 

42,6 

41.41,8 

24,7 


23,1 
14,1 
44,2 

2,4 
21.18,6 
47,8 
28,4 
57,8 
33,1 
32,8 

0,1 

23,8 

32,3 
56,8 


57. 


25, 


20,8 
38,0 
52,2 

36,7 
28,3 
58,8 
16,0 
4,8 
3,9 
41,9 
13,2 
47,8 
47,1 


57,5 
8,2 
15,8 
50,2 
42,7 
30,9 
30,0 
.53,6 
19,8 
56,2 
29,0 
57,9 
40,4 
8,2 
31,5 


32 


10,9 
21,6 

29,9 
4,2 
56,6 
45,9 
43,9 
.37,2 
35,9 
9,9 
44,1 
12,3 
54,4 
21,9 


48,6 


17,6 
37,9 


5.56,2 

51,1 
42,6 
14,3 
29,8 
28.53,8 
19,7 
55,7 
28,1 
2,3 
0,9 
28,2 


4, 
56, 
29, 
43, 
32.37, 
35, 

9, 
43, 
16, 
14, 


44 .  24,8 
46.35,1 
38  .  43,9 
38  .  18,7 
25.  11,1 
0,8 
57,3 
22,4 
51,8 
23,3 


33  .  59,3 
26  .  26,9 


15. 
25. 
49. 
49. 
57. 
22. 

50, 
25. 
23, 


5.  44 


Venus  1  L. 
Aldebaran. 
Mars  1  L... 
(t/)  a  Orionis. . 


53,8 

44,7 


/3  Leonis. 


33,7 
57,9 


53,9 
41.42,6 

8,2 
58,8 
39,0 
47,1 

12,0 


23,3 
46,7 
55,9 
49.42,4 

38,9 

49,2 

7,9 


14,7 

37,2 

1,1 


51,6 

0,4 
25,2 


45, 


36 

22 

29 
33 
22 
33 
49 
49. 
58 


14,9 


22,6 

12,7 

53,8 

0,7 

25,6 


57.51,8 

51,9 
3,4 
22,3 
57-50,2 

37,2 

26,9 

8,9 

14,2 


51,1 

14,9 

23,3 

5.58,2 

6,6 

17,1 

36,7 

5.55,6 

51,7 
40,8 
23,7 
27,9 

53,8 


42,  J 

4,9 

28,8 

3&,9 


20,0 
30,9 
50,8 


9  •  33  , 
9-49. 


9. 

9 

10, 
10. 

1  . 


49- 
.-58. 
15. 
22. 
22. 


8,8 
36,0 
59,2 


3,6 

18,5 
10,7 
43,7 
56,8 
21,6 
51,0 
22,8 
59,3 
30,8 
28,8 
55,8 

19,2 

28,4 
52,8 

18,7 
42,8 

'3,6 


6,2 
54,6 
38,6 


7,8 


1 .  55  .  3.%7 
1  .  57  .  44,5 

3.    0 

1 

3  .  58  .  20,7 
4.25.  8,8 
5  .  30  .  53,3 
5  .  44 

11  .39.21,5 


43 
45 
38 
37 
24 
20 
44 


6.25 


22 
28 
33 


8.25 
9-14 
9-24 
9-49 


49 

57 


0.57- 

1.49. 
4.24. 
5.22. 
5.44. 
6.25, 


22 
28 
33 


9-21 
9-32 
9-49 
9.49 
9-57 


,  43,64 

,  54,16 

.    1,80 

.  35,57 

.  28,82 

,  16,30 

,  16,54 

,    5,6 

■    3,91 

,  42,70 

,  13,53 

43,51 

26,02 

54,14 

17,47 

20,67 

.38,18 

50,0 

37,03 

28,35 

.-59,23 

.  16,09 

5,5 
.  3,72 
.  42,05 
.  13,01 
47,90 
.  46,92 
.  14,07 
.  17,60 
.  37,86 


9 
9 
9 
9 
10.  15 


32  .  46,60 
49.  11,07 
49.  14,50 
57  .  37,24 
0,84 
9,67 


10.22 

0  .  57  .  .'50,9 

1  .  54  .  52,37 
1.57.    3,18 

2  .  59  .  22,32 
0  .  57  .  4.9,6 

3  .  57  •  37,20 

4  .  24  .  26,76 
5.30.  8,80 
5.44.  14,29 


11 


38  .  39.77  B 


Error  of  CoUimation —2", I. 

Error  of  Level -0",02. 

Meridian  Error +7",9. 


(» 


20',73  added 
I5',92  subtracted. 


2'».40',n  added. 
13',57  mlded. 
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Transits  Observed  in  the  Year  1831. 


Day  of 

tlie 
Month. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


II.  Ill 


»n.    ».       m 


IV. 


V. 


VI. 


VII.  Wire. 


A.    m. 


Mean 
of  Wires. 


A.     m. 


Apr.  24 
Apr.  26 

Apr.  29 


Apr.  30 


May  1 


May  2 
May  S 


May  4 


ri  Virginis. . . 
A.S.C.  1432. 


(rt)  /3  Leonis 

(6)  Polaris  S.P 

(c)  Polaris  S.P.  withl 
micrometer J 


a  Orionis.. 

(d)  Castor 

Pollux 

Saturn  1  L. 
Saturn  2  L. 

Regtilus 

p  Leonis  . . . 

(e)  Polaris 


49,1 
45,0 

56,4 
32.56,5 

55.19,5 


29,7 


2,7 
57,8 

10,3 
41.  7,5 


16,1 
11,8 

24,3 
49.  6,5 


55.59,2  56.42,5 


43,3 


21,1 

18,7 


36,4 


50,2 

23,3 

33.49,4 


56,7 


(/)01L 

©2L 

Polaris  S.P 

(g)  Polaris  S.P.  withl 

micrometer j 


a  Orionis 

(h)  Mars  1  L 

Saturn  1  L 

Saturn  2  L 

Regulus 

/3  Leonis 

A.S.C.  1432 

Polaris  S.P 

Polaris  S.P.  withl 
micrometer j 


24,3 
32.58,5 

55.22,2 


28,0 


35,6 
3,9 
36,9 
41.46,6 

25,8 
38,1 
41.  6,2 

■>6.  4,5 


41,8 
25,3 


51,8 
46,0 


29,7 
25,6 

37,9 
57-25,0 

57.25,0 

10,3 

57,1 

6,8 


19,9 


(0 


0  2L. 


a  Orionis.... 

Mars  1  L . . . 

(i)  Saturn  1  L. . 

Saturn  2  L. . 

Regulus 

/3  Leonis . . . 
Polaris  S.P. 

(Z)  Polaris  S.P. 


49,0 

53,3 

40,0 

32.57,8 

55.22,5 


0,1 

27,0 
38,7 
22,9 


36,8 
2,7 
6,9 

53,5 
41.  4,0 

56.  2,8 

14,2 

40,7 
53,4 


17,9 
50,6 
49.51,4 

39,8 
51,9 
49.  7,0 

56.45,3 


55,3 
40,5 
47,4 


47,6 

51,9 

32.57,6 

33.   3,0 


39,7 
1,6 


41.  6,4 
41.  8,5 


3,0 
31,5 
4,1 
57.43,6 

53,7 
5,8 
57-25,8 

57.25,8 


8,8 
55,4 


43,1 
39,2 

52,0 
5.19,5 

58.  9,5 


23,8 
13,5 
22,2 
13,8 


56,4 
51,9 

6,0 

58.52,0 

37,2 
29,3 
37,7 


45,6 
17,9 


30,9 
59,0 
31,5 


16,9 
21,0 
7,0 
49.10,5 

56.41,5 


53,9 

8,1 

50,4 


4,1 

30,8 

34,7 

20,3 

57.24,5 

57.24,5 


41,9 

7,1 

22,7 


8,2 

20,0 

5.14,2 

58.  6,4 


22,3 
10,5 
15,3 


21,9 
33,9 
13.22,0 


15,1 
19,4 
49.11,8 

49.14,0 


7,3 

28,7 
33,3 
57.25,4 

57.27,5 


35,7 
25,8 


44,1 

48,9 

33,8 

5.17,7 

58.  5,3 


55,9 

20,9 
37,8 
18,2 


32,6 

57,8 

2,9 

47,0 

13.21,5 

58.46, 

10,2 

34,6 
52,4 


12. 
12, 

11  . 
13. 

12. 


5. 
7. 
7. 
9- 
9- 
9. 
10, 
1 , 

2, 

2, 

13. 

12. 

5, 

5, 

9 

9 

9. 
11 
12, 
13 


42,8 

47,8 

5.18,6 

5.19,7 


35,4 

56,6 

1,9 

13.24,6 

13.23,0 


10, 
18, 


9,9 

5,7 


39  ■  20,0 

21  .  23,7 

59  .  26,5 

44  .  50,9 

22 

33  .  52,8 
49  .  41,7 

49 

58.  13,1 

22  .  45,1 
22.  7,4 

25  .  35,9 
27 .  47,8 
21  .  19,5 


44 .  49,2 
53  .  40.4 
49  .  42,9 

49 

58.  11,6 


39 
18 
21 


16,8 

0,9 
18,8 


12  .  59  .  27,5 


2.35.23,9 


5, 
5. 
9, 
9. 
9, 

11 . 

13, 

13. 


48,1 
•  7,9 


44 
59 

49 

49 

58  .  10,3 

39.15,5 

,21  .  17,8 


12.  9.29,.'57 
12.  17.25,29 

11  .38.38,13 

12  .  57  .  14,5 

12  .  57  .  24,9 


5  .  44  .  10,27 
7.21.  57,49 
7.33.  6,97 
9  .  48  .  59,97 
9-49-  3,27 
9.57.31,60 
10  .  22  .  4,20 
0  .  57  .  54,0 

2  .  24  .  53,93 
2.27.  5,97 
12  .  57  .  13,3 

12  .  57  .  25,8 


5, 

5, 

9 

9. 

9, 
11  , 
12, 
12 


44. 
52. 
49. 
49. 
57. 
38. 
17. 
57. 


8,73 
55,60 
1,29 
4,6] 
30,41 
34,93 
20,35 
13,5 


12  .  57  .  24,4 


2  .  34  .  42,06 

5  .  44  .  7,47 
5  .  58  .  23,00 
9.49.  4,33 
9-49.  7,58 
9  .  57  .  28,96 

11  .38.33,58 
12.57.  14,6 

12  .  57  .  16,9 


Error  of  Collimation  on  April  24,  —  2",1.     For  the  rest,  —  0",5  for  the  mean  of  all  the  wires  and  +3",9 

for  observations  with  the  micrometer. 
Error  of  Level  on  April  24,  -0",02.     For  the  rest,  — 1",81. 
Meridian  Error  on  April  24,  +7",9.     From  April  26  to  May  2,  +10",4.     For  the  rest,  +9",2. 


(a)  Transit  Reversed,  Illuminated  end  West. 
Before  this  Observation  a  new  System 
OF  Wires  was  fixed  in  the  Instrument. 

(b)  2"'.41",41  added. 

(c)  Micrometer  at  26,617:  25,617,  &c.  coincidence 
with  middle  wire  at  23,6 17. 

(d)  15',81   subtracted. 

(e)  4">.50',36  added. 
(/)  6', 95  subtracted. 


fe) 


(0 

(*) 
(0 


Very  steady:   occasionally  clouded,  but  all  the 
observations    good.      Micrometer    at    26,671 ; 
25,671 ;   24,671,  &c.    coincidence  with  middle 
wire  at  23,671. 
7',38  subtracted. 

The  star  perfectly  steady,  and  every  wire  excel- 
lent.    Micrometer  at  26,678 :  25,678,  &c. 
13',83  added. 
4"'.0',98  added.     Unsteady. 
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Day  of 

the 
Moil  til. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


II. 


III. 


IV. 


V. 


VI. 


VII.  Wire. 


A.     m.      s. 


Mean 
of  Wires. 


May  4     (a)  Polaris  S.P.  with] 

micrometer J 

(i)  Polaris 


May  5 


May  6 


55.23,756.  4,0  56.45,5,57.27,5  58.10,0 

5.57,4 


(c) 


0  1  L. 
0  2L. 
Polaris. 


15,8, 
28,2 


(rf)0  1  L 

02  L 

Aldebaran. . 

Venus  1  L. 

Castor 

Procyon  . . . 

(e)  Pollux 

(/)  Saturn  1  L. 

Saturn  2  L. 

Regulus. . . . 

Polaris  S.P. 
(g)  Polaris  S.P 

micrometer . . . 

D  2  L 

(h)  Polaris 

(i)    Polaris    withl 

micrometer. .  J 


May  7      (^0  Regulus 

Polaris  S.P. 
J  2  L 


29,5 
42,0 


43,6 

56,1 

49.47,657. 


19,2 
36,7 
30,7 
5,6 
51,4 
17,1 
31,0 


20,2 
33,1 
50,2 
45,2 
21,4 
5,0 
32,1 


withl 


46,3 
32.56,5 

55.19,5 


47,6 
59,9 
3,549- 

3J56.' 


34,3 
47,0; 
4,3: 
0,0 
37,4 
18,3 
47,61 
58,9, 


57,2 
10,0 
42,4 

47,9 
1,1 
18,0 
14,5 
52,9 
31,6 


13,7! 
8,0  57 


43  2 
33.49-0  41 

55.41,0 


43,057 

11,8; 

52,5  57 

56.23,7157-  0,557 


57,1 
47,0,49.; 


15,1 

27,1 
20,5 

,20,5 

24,9 
.41,0 

.41,0 


(0 


46,1      59,9|      13,7      26,9 

33.  1,8  41.  7,649.  8,2  57.20,8 

24,1       37,7       51,21        5,1 


May  8 


May  9 


(ffi)  Jupiter  1  L. 
(to)  Jupiter  2  L. 
(m)  a  Aquarii  . . 

(to)  J  2  L 

(n)  Polaris 


23,9 


(o)0lL 

(o)  02  L 

(p)  Mercury  1  L., 

Aldebaran... . 
(y)  Venus  1  L.  . . 

a  Ononis 

(r)  Mars  1  L 

Castor 

Procyon  


30,3 

27,9 
33A5,6 

41,6 
54,9 


35,2 

8,7 

24,5 


4,8 
50,3 


40,4 
43,6 
41,9 
41.45,4 

55,3 
9,2 


49,1 
22,9 
37,9 


20,6 
4,0 


51,1  ...  . 

7,9 

56,9i  10,1 
55,6;       9,4 

49.48,8  57.42,2 


9,9 
23,2 
41,1 

3,4 
37,9 
51,4 


36,2 
17,6 


23,5 
36,9 
55,8 
17,1 
52,7 
4,8 
45,8 

51,9 
30,8 


58.50,0,12  . 


11,7 

24,2 
5.58,2 

2,3 
15,3 
31,9 
29,4 

9,0 
45,4 


14.  1,4 

25,6 

38,3 

13.57,4 

16,4 

29.9 
46,1 
44,3 
25,0 
58,9 


26,5 


41,4 
5.13,0 

58.  5,0 

39,1 
5.56,0 

58.24,5 


43,3 
55,0 
18,5 

44,0 

53,1 


1  , 

2. 
2. 
1. 

2. 
2, 
4, 
5, 
7. 
7. 
7. 
9- 
9- 
9- 
13, 


59.31,0 
22.    7,2 

44  .  39,8 
46  .  52,3 


48  .  30,9 
50  .  43,8 
25.  0,4 
4  .  58,5 
22.41,0 
29 .  12,4 

32 

49 .  54,7 
49...... 

58.    8,7 
21  .  16,0 


12.59.23,0 


59.  7,5 


5,11,6 


.57.    7,6 


0  .  59 .  45,0 


9 

13.23,4;i3 

33,3  23 


,57. 
,21  , 
.51. 


18,2 


19,3 


24,0 
23,2 


21 
36,021 
37,3,21 


36.9 


5.56,2  13.59,2 


37,8 

51,3 

10,9 

31,2 

7,9 

19,0 

0,9 

8,2 

44,5, 


52,1 
5,7 
2.5,7 
45,0 
22,9 
32,2 
15,8 
23,9 
58,0, 


31  .  47,1 

31 

55  .  50,9 
47  .  50,8 


0.    6,3 

2  .  20,0 

19-40,0 

24  .  59,2 

38,2 

45,9 

3%6 

40,0 


29.11,9 


12  .  57  .  27,4 
0  .  57  .  53,2 

2  .  43  .  57,60 
2.46.10,15 
0.57.51,7 


2.47 
2.50 
4.24 
5.  4 
7-21 
7-28 
7.33 
9-49 
9-49 

9-57 
12.57 


,  48,30 
,  1,34 
,  18,23 
,  14,66 
.  53,18 
,31,85 
2,78 
12,69 
,  15,44 
,  27,44 
,10,9 


12  .  57  .  22,6 

22  .  56 .  25,26 
0  .  57  •  53,6 

0  .  57  .  43,3 


9  .  57  .  27,37 
12.57.  13,1 
23  .  51  .    5,34 


21 

21 

21 

0 

0 


31. 
31  . 
55. 

47. 


5,27 

8,21 

10,44 

9,39 


57  .  52,0 


2  .  59  .  23,78 

3  .  1  .  37,32 
4.  18.56,02 
4.24.17,17 
5.19-  53,03 
5.44.  5,10 
6.  14.46,07 
7.21.  52,23 
7-28.31,01 


B. 
B. 

E: 

E:l 

B.l 
B.I 
B.I 


Error  of  CoUimation  —  0",5.     For  Polaris  with  micrometer, +3",9. 

Error  of  Level  to  May  7,  -1",81.     For  the  rest,  — 1",78. 

Meridian  Error  to  0  May  5,  +9",2.     From  Polaris  May  5  to  May  7,  +  10",9. 


For  the  rest,  +11",3. 


(6) 


Micrometer  at  26,672;  25,672,  &c. 

I6'".8«,83  subtracted. 

3'".59",75  subtracted. 

7',03  subtractetl. 

30',51   added. 
/)  Faint. 

Micrometer  at  26,667 ;  25,667,  Ac 
(h)    8".4',46  added. 
(0    Micrometer  at  20,670;  21,670,  &c. 


(A)  20',72  added. 

(/)  ir,0()  added. 

(to)  Very  faint- 

(n)  4'".  2*, 45  added. 

(o)  Very  great  motion. 

ip)  14',68  subtracted. 

(9)  Blazing  and  unsteady. 

(r)  22',20  subtracted. 


C« 
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Day  of 

tlie 
Month. 


May  9 


May  10 


May  11 


May  12 


Name  of  Stal- 
er Planet. 


Pollux 

Saturn  1  L 

Saturn  2  L 

Regulus 

(a)  /3  Leonis 

Polaris  S.P 

(6)  Polaris  S.P.  withl 

micrometer j 


/3  Leonis  . . . . 

(c)  Polaris  S.P.  . 

(d)  Jupiter  1  L  . 
Jupiter  2  L. , 
a  Aquarii . . . 
Polaris 


(^) 


©2L 

Venus  1  L. 

a  Orionis.. 

Mars  1  L... 

Castor 

Procyon. . . . 

Pollux 

a  Hydrse . . . 

Saturn  1  L 

Saturn  2  L 

/3  Leonis . . . 

Polaris  S.P. 
(/)  Polaris  S.P, 

micrometer .... 
(g)  Jupiter  1  L  . . . 

Jupiter  2  L  . . . 
(A)  a  Aquarii 

Polaris 

(j)   Polaris    with! 

micrometer..)" 


with) 


(*)0  1  L 

(A-)0  2L 

(k)  Venus  1  L. 
(k)  Mars  1  L.. 

{k)  Castor 

{k)  Procyon. . .. 

(k)  Pollux 

(/)  a  Hydrae . . . 

(m)  Saturn  1  L. 

Saturn  2  L. 


16,0 

4:3,1 


4,5,2 


32.56,5 
55.18,0 

49,2 

32.52,6 

8,9 


29,6 
33.46,4 

41,3 
3,5,8 
23,7 
29,1 
4,0 
49,8 
15,1 


53,2 


48,6 
32.58,0 

55.24,0 
29,9 


33.46,0 
55.40,0 

21,3 
35,8 
49,0 
12,9 
3,8 
49,0 
14,4 


II. 


31,1 


0,1 
59,0 
3,4 
41.  2,2 

55.57,0 


2,9 


25,8 

42,9 

41.44,6 

55,3 
49,9 
S6,9 
43,9 
19,7 
3,1 
30,2 
53,1 


9,9 
2,6 
8,0 

4,5 


47,2 
43,1 
.44,0 

19,0 


58,7 


35,8 
49,8 

3,8 
27,9 
19,3 

2,8 
29,9 
52,3 


15.6 


III. 


46,7 
10,9 


12,7 

17.0 

49.  6,0 

56.41,0 


16,7 
49.  6,2 


56,3 
49.50,2 

10,0 

4,9 
50,8 
58,7 
35,5 
16,6 
45,5 

6,8 
20,7 


16,3 
13,0 

44,5 

58,8 


56,8 
)-49,7 

^  1,0 

49,7 
4,3 
18,8 
42,0 
34,9 
16,0 
45,0 
6,0 
26,3 


IV. 


1,7 


27,7 
26,2 
31,1 
57-21,0 

57.21,0 


30,3 
57.19,8 


53,3 

9,7 

57.43,6 

23,7 
19,8 

3,9 
13,2 
51,1 
29,9 

0,9 
20,1 


37,3 
30,0 
.26,5 

.26,5 


14.9 

9,3 

,43,0 

.43,0 


3,8 
18,1 
33,1 
56,9 
50,8 
29,2 

0,1 
19,9 


43,0 


VI. 


17,1 
38,8 


40,1 

45,0 

5.10,4 

58.   1,5 


44,9 

5.15,8 

4,6 


23,1 
5.55,8 

38,2 
34,8 
17,8 
28,4 
7,4 
43,4 
16,3 
34,0 
48,5 


44,1 
16,5 

6,7 

26,3 


22,7 
:.57,3 


32,3 


55,6 

53,9 

59,1 

13.16,0 

58.40,5 


58,6 
13.17,2 


21,6 

36,6 

14.  0,2 

52,0 
49,7 
31,0 
43,2 
23,1 
57,0 
31,6 
47,7 


5,6 

57,9 
13.22,5 

58.47,2 


43,0 
36,1 
13.57,5 


58.23,5  59.  5,5 


18,4 
32,2 
48,5 
11,9 
6,7 
42,9 
15,6 
33,7 
54,2 


32,4 
46,1 
3,4 
26,8 
22,8 
56,5 
30,9 
47,2 


11,2 


VII.  Wire. 


h.    m. 


7  .  33  .  27,9 
9.50.    6,6 

9-49 

9-58.  7,8 
11  .39.  13,0 
13.21  .  16,5 

12.59.21,0 


11 
13 
21  . 
21 
21  . 
1 

3 

5 

5 

6 

7 

7 

7 

9 

9 

9 
11 
13. 


39. 

21, 
32. 
32. 
55, 

22, 


12,5 
19,4 
32,1 


50,0 
6,8 


,  10 

.31 

.44 

.20 

.22 

.29 

.33 

.  18 

.50 

.  50, 

.  39  .  12,3 

.21  .24,0 

12.59.31,7 


6,9 

4,5 

.44,9 

57,9 

38,9 

.10,6 

47,0 

1,4 

16,4 


21 

21 

21 

1 


32  .  53,9 
32.... 
55  .  49,9 
22.    4,5 


0 .  59 .  47,5 


3.  11 
3.  14 
5.36 
6.23 
7.22 
7.29 
7.33 
9.18 
9.50 
9.50. 


.46,3 
.  1,0 
.  18,3 
.41,9 
.38,8 
.  10,0 

46,3 
0,9 

21,9 


Mean 
of  Wires. 


33. 

49. 
.49. 
.57. 
.38. 
.57. 


21  . 

21  , 

21  , 

0. 


1,83 
24,77 
27,91 
26,42 
31,15 

9,8 


12  .  57  .  20,0 


11  , 
12. 
21  , 
21  . 
21  . 
0. 

3, 

5. 

5. 

6. 

7. 

7. 

7. 

9. 

9. 

9. 
11 , 
12. 


57 
31 
31 
55 

57 


.  30,72 
.  10,6 
.  50,46 
.  53,68 
•  9,75 
.  52,5 


23,91 

19,92 

4,14 

13,48 

51,38 

30,06 

0,94 

20,42 

49  .  34,62 

49  .  37,71 

38  .  30,25 

57-  15,5 

12.57.26,4 


32.  12,14 
32.  15,14 
55.  9,62 
57.51,7 


0  .  57  .  42,8 


3,96 
18,19 
33,55 

57,19 
51,01 
29,4!) 
0,31 
19,91 
49.  40,20JH 
49.43,3810 


B.' 
B.' 
B.I 
B.' 
B.' 


B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

i 
B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B.j 

B.' 

^•1 
B. 


B. 
B. 
B. 


Error  of  Collimation  —  0",5.     For  Polaris  with  micrometer,  +3",9- 
Error  of  Level  —  1",78. 

Meridian  Error  on  May  9,  +11",3.       From  May  10  to  Saturn  May  11,  +10",3. 
Polaris  S.P.  +9",4.     From  Jupiter  May  11  to  May  12,  -l-9",7- 


For  /3  Leonis   and 


Micrometer 


(a)   6»,95  subtracted. 
(6)    111  defined,  but  a  good  observation, 
at  26,673  ;  25,673,  &c. 

(c)  2"'.41",21   subtracted. 

(d)  4»,74  subtracted. 

(e)  6',76  subtracted. 

(/)  Very  steady.  Micrometer  at  26,681 ;  25,681,  &c. 


(g) 

(0 

(*) 
(0 


Faint. 

6',70  subtracted. 

Unsteaily,  but  carefully  observed. 

at  20,697;  21,697,  &c. 

Ill  defined  and  unsteady. 

6',76  subtracted. 


Micrometer 


(771)  Very  faint. 
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Day  of 

tlie 
Month. 


Nome  of  Star 
or  Plauet. 


II. 


III. 


IV. 


VI. 


VII.  Wire. 


Mean 
of  Wires. 


h.    m.     s. 


May  12 


May  U 


May  15 


May  16 


May  i; 


Regulus 

(a)  Polaris  S.P 

Polaris  S.P.  withl 

micrometer j 

Arcturus 


44,0      57,3 
33.  0,5  41.  6,5 


55.22,5 
18.5 


11,4       24,9 
49.10,357.24,5 


56.  2,5 
32,7 


(6)  a  Hydrae 

Saturn  1  L 

Saturn  2  L , 

Regulus 

Polaris  S.P 

Polaris  S.P.  with] 

micrometer I 

Arcturus 

(rf)  Polaris 


11,0 


(0 


42,6 
33.  1,5 


27,3 

56,4 

41.10,5 


56.43,7 
47,0 


38,7 


10,1 
49-  7,7 


57.24,5 
1,1 
18,4 


55.24,556.   1,056.40,5 

17,8       31,7       46,0 
33.49,4  41.48,2  49.50,6 


54,9 

23,6 

57-23,5 

57.23,5 

0,0 


39,0 
5.17,5 

58.  5,4 

15,7 

32,2 
6,5 


O  1  L 

(0  ©2L 

(/)  Saturn  1  L. 

Saturn  2  L  . 
(g)  Regulus.... 

ft  Leonis . . . 
(A)  Polaris  S.P. 
(i)  Arcturus... 
(*)  Jupiter  1  L. 
(ic)  Jupiter  2  L. 
(k)  Polaris 


7,3 
17,5 


21,4 
35,4 


42,0 

46,2 

32.57,2 


34,1 

55,7 

0,0 

41.  3,8 

31,1 


17,2 

"^9,91 

6,6 

33.44,441.43,8 


(*) 


Venus  1  L. . 

Castor 

Procyon  . . . 

Pollux 

5  IL 

Saturn  1  L. 
.Saturn  2  L. 
Regulus. . .. 
0  L,eox\is. . . 
Polaris  S.P. 
Arcturus. . . 
(m)  Polaris , 


(0 


43,9 
1,1 
46,3 
12,1 
23,8 
24,5 


41,4 
45,6 


58,3 
16,7 
0,0 
27,2 
38,3 


41,2 
55,0' 
58,9 


35,6 
49,6 
44,9 


9,S 

14,2 

49-  9,2 


17,7 

49.50,8 

13,1 
32,2 

13,9 
42,5 
53,1 
51,8 


8.9 
13,3 


37,7 
5.11,5 

58.  0,5 

14,7 


52,7i  9-58.    6,4 
13.19,0,13.21.18,7 

58.47,5  12  .  59  .  27,5 

30,014.    6.44,3 

45,9   9-17.59,6 
9  .  50  .  34,3 

9-50 

9.58.    5,4 
13.17,013.21  .17,5 

58.43,5  12.59.22,0 

29,014.    6.43,4 
14.  3,8    1  .  22  .    8,4 


23,1 
51,5 


49,6 
3,6 

1,7 
22,9 

27,8 


4,0 
18,0 
12,7 


18,3 
32,4 


37,2 

41,9 

5.16,4 


34,2 
57.41,2 

27,8 
47,9 
26,7 
57,6 
7,2 


45,6 


8,5 
22,3 
26,9 


5.55,6 

42,5 
4,5 
40,3 
13,2 
21,9 
19,9 


29,9 

50,9 

56,0jll 
13.18,213 

14 

21 

2,921 
13.57,4    1 


23  .  32,6 
25  .  46,9 
50 .  40,7 

50 

58.  4,8 
39.    9,9 


58,0 
20,2 
53,9 
28,7 
36,7 


32..5.i7,64I.  5,449.  5,8,57.24,8 

16,2       30,5       44,71      58,6 

41.45,8  49.48,657.40,2 


(«)  0  I  L 

02L 

(o)  a  Orionis  . . 

Venus  1  L. 

Castor 


14,5 


56,7 
0,1 


13,7 
29,0 


11,7 
15,8 


28,0 
42,9| 
46,2 
26,3 
31,9 


41,9 
56,8 


40,8 
47,3 


36,6 
41,0 

5.19,4 
13,4 

5.56,4 

56,7 
11,0 
14,3 
56,2 
3,6 


36,7 
50,2 
55,2 

13.22,4 
27,6 

14.  0,8 

11,0 
25,8 
27,5 
11,2 
19,2 


6 .  43,2 
34.  13,7 

34 

22.    7,6 


57 
22 
29 
33 
4 
50 
50. 
58 


12,9 
35,8 
7,8 
43,9 
51,5 
47,6 


11  .39 
13.21 


6 
22 


3,9 

9,3 

24,2 

41,9 

4,2 


3-31  .25,1 
3  .  33  .  40,0 
5.44.  41,0 
6.  2.26,1 
7.22.35,1 


9.57.25,10|B 
12.57-13,9 

12  .  57  .  24,8 

14.    6.    1,33 


917 
9-49 
9-49 
9-57 
12.57 


18,71 
52,55 
55,21 
23,90 
12,7 


12  .  57  .  22,2 

14.    6.    0,37 
0  .  57  .  54,7 


3, 

3. 

9 

9. 

9 

11  , 
12, 
14, 
21  , 
21  , 

0, 

5, 

7. 
7. 
7, 
8. 


49,83 
3,89 
58,87 
2,01 
23,26 
38  .  28,00 
57.12,1 

5  -  59,97 
33.31,64 
33  .  34,68 
57.51,5 


.56. 
21  . 

,28. 

,32, 

,  4, 
9.50, 
9-50, 

9-57, 

1 1  .  38  , 
12.57 
14.    5, 
0.57, 


28,07 

48,35 

26,99 

57,89 

7,50 

5,87 

8,91 

22,61 

27,17 

14,5 

58,99 
51,8 


3  .  30  .  42,2!) 
3.32  .  57,15 
5.44.  0,27 
6.  1.41,28 
7.21.  47,57 


Error  of  Collimation  —  0",5.     For  Polaris  with  micrometer,  -|-3",9. 
Error  of  Level  on   May  12,  —  1",78.     For  the  rest,  —  2",15. 
Meridian  Error  on  May  12,  -|-9",7 


+  10",3.  From 


May  12,  +9",7.    From  May  14  to  0  May  15,  +10",8.    From  Saturn  May  15  to  Arcturus 
Jupiterto  J  May  I6,  +9",4.  From  Saturn  May  l6to  Arcturus,  +9",0.  Forthe  rest,  -\-[)",i. 


(a)  Very  beautiful.  I  was  just  in  time  for  the  sixth 
wire,  but  I  believe  the  observation  goo<l.  Mi- 
crometer at  26,679;  25,679,  &c. 

7>)    20",31   subtracted. 

(c)    Very  unsU-ad v.  M icromcter at 26,684 ;  25,684, Sec. 

U)    1  ".3^,62  adde<l. 

U)    7',09  subtracted. 

{/)  Hazy  and  faint. 


ig) 

w 
('■) 
(*) 

(0 

(m) 
(») 


Blazing. 

4'".5IM8  added. 
9',47  added. 
F'aint  and  unsteady. 
Very  faint. 
4"'.0',87  subtracted. 
7*,  11    subtracted. 
16',98  subtracted. 
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Transits  Observed  in  the  Year  1831. 


Day  of 
tho 

Monll!. 


May  !■; 


May  18 


May  19 


May  20 
May  22 


Name  of  Stal- 
er Planet. 


Procyon  . . . 

Pollux 

D  1  L 

a  Hydrae . . . 
Saturn  1  L. 
Saturn  2  L. 
Regulus. . . . 
(3  Leonis. . . 
Polaris  S.P. 
Arcturus . . . 
Jupiter  1  L. 
Jupiter  2  L. 
a  Aquarii... 
Polaris 


O  1  I 

0  2L. 

a  Orionis 

Venus  1  L 

Mars  1  L 

Castor 

Procyon  

Pollux 

Saturn  1  L 

Saturn  2  L 

])  1  L._. 

/3  Leonis 

Polaris  S.P 

1  Virginis 

(a)  N^  Virginis  .... 

>l<7,8°'.N.p.D.64°.46' 

6  Bootis 

a^  Librae 

Jupiter  1  L . . .  . 
Jupiter  2  L . . .  . 

a  Aquarii 

Polaris 


OIL 

©2L 

a  Orionis  . . 
Venus  1 L. 
Mars  1  L . . 

Castor 

Procyon. . . 
Pollux 


0  1  L. 
0  2L. 


45,9 
11,6 
12,9 
36,0 
31,5 


32 


II. 


5.9,2 
26,3 
26,9 
49,3 


40,4 

44,7 
57,4 
15,5 
24,8 


41 


33 


25,8 
45,4 

56,8 
11,9 
19,2 
9,7 
31,8 
59,6 
45,0 
10,8 
39,2 


41 


28,2 

44,0 

33.  2,6 

29,9 
52,3 
30,0 
51,1 
51,3 
42,2 


48,1 
54,0 
58,9 
.  4,449. 
29,4 


III. 


12,9 
41,9 
41,2 
3,1 
59,2 


41,9 
39,1 
.44,8 

10,7 
25,6 
32,7 
24,5 
46,4 
15,0 
58,7 
25,8 


49 


41 


56,1 
42,2 
57,9 
.  6,2 
43,1 


44,5 

.6,5 

5,1 


Procyon 
Pollux.  . , 


24,7 
33.45,4 

54,3 
9,8 
18,2 
22,3 
14,6 
58,7 
44,8 
10,0 

52,1 
7,8 

42,2 
7,5 


41 


7,9 
12,6 

8,2 
43,9 
52,4 


57 


52,5 
,48,2 

25,0 
40,1 
46,2 
39,3 

1,3 
30,9 
12,0 
41,0 

7,0 


49. 


58,5 
38,0 
.44,2 

8,7 
23,9 
31,8 
37,3 
29,2 
14,4 
57,9 
24,9 

6,8 
22,0 

55,5 
22,9 


56,1 
12,0 
,12,8 
56,6 
19,3 
59,1 
21,8 
19,0 
9,7 


IV. 


26,0 
56,7 
55,1 
16,3 


16,0 

21,3 
26,1 
.23,4 
58,0 


57 


9,8 

6,0 

40,6 

39,2 
54,3 
59,4 
53,8 

15,9 
46,5 
25,3 
56,1 


23,9 
9,9 

25,7 
57,27,6 

9,9 
32,8 
13,9 
36; 
32,8 


49 


51,4 
.46,8 

22,9 
38,1 
45,1 
51,9 
43,9 
30,3 
11,2 
40,3 

20,8 
36,1 

8,8 
37,9 


26,3 
4,6 
57.39,4 

36,8 
52,1 
58,8 
6,8 
58,6 
45,9 
24,9 
55,3 

34,7 
50,3 

22,1 
52,8 


39,8 
12,4 
10,0 
30,1 
26,8 


35,5 
40,2 
5.15,2 
12,8 
20,7 


19,3 
5.54,2 

53,8 

8,9 

13,2 

9,3 

30,9 

2,9 

39,0 

11,7 

34,6 


24,3 
40,0 
5.21,2 
23,6 
46,2 
29,2 
51,9 
46,9 
37,7 


VI. 


53,1 
27,5 
24,3 
43,8 


VII.  Wire. 


43,8 
49,2 
54,1|11 
13.19,413 

26,8|l4 
.  ...21 
37,8  21 
32,8  21 
13.57,8    1 


8,2 
23,0 
26,9 
24,2 
45,8 
18,6 
52,6 
26,9 


29-  7,0 
33  .  42,9 
3.38,8 
17  .  57,3 
50  .  54,6 

.50 

.58.  3,1 
.39.  8,5 
.21  .21,8 
6.41,0 
.  34  .  48,7 

.34 

.  55  .  46,2 
.22.    5,2 


52,0 

38,5 

53,8 

13.22,4 

37,0 

0,1 

43,9 

7,3 

1,2 


18,4 
5.53,4 

51,9 
6,9 
12,7 
21,8 
13,7 
2,0 
38,2 
11,0 

49,7 
5,1 

35,9 
8,5 


54,3 

31,8 

13.56,6 

5,8 
21,1 
26,1 
36,9 
28,6 
17,9 
51,9 
26,1 

3,8 
19,8 

49,7 
25,9 


3. 

3. 

5. 

6. 

6. 

7. 

7. 

7. 

9. 

9- 

9. 
11. 
13. 
14. 
14. 
14. 
14. 
14. 
21  . 
21. 
21  . 

1  . 

3. 
3. 

5. 
6. 
6. 

7. 

7. 
7. 


35. 
37. 
44. 

7. 
40. 
22. 
29. 
33. 
51  . 
50.. 
58. 
39- 
21  . 

5. 
17. 
32. 
36. 
40. 
35. 
34. 
55. 
22. 


22,2 
37,3 
40,4 
39,2 

0,9 
34,4 

6,1 
42,4 

2,9 


52,8 
7,8 
20,8 
50,6 
13,7 
58,9 
22,2 
14,9 
5,6 

45,4 
5,4 


Mean 
of  Wires. 


39  .  20,3 

41  .  35,3 
44  .  39,9 
12.51,9 

42  .  43,4 
22  .  34,0 
29-  5,6 
33  .  41,7 


3  .  43  .  18,4 
3  .  45  .  33,5 

7.29.    3,1 
7  .  33  .  39,0 


28 
32 
2 
17 
50 


9-50 
9-57 
11  .38 
12.57 
14.  5 
21  .34 
21  .34 
21  .55 
0.57 


34. 
.36. 
.43. 
.  6. 
.39. 
.21  . 
.28. 
,32. 
,50. 
.50. 
.58. 
.38. 


12.57 
14.  5 
14.  16 
14.32 
14.35 
14.39 
21  .34 
21  .34 
21  .55 
0.57 


26,27 

57,05 

55,60 

16,56 

12,94 

16,08 

,  21,63 

,  26,44 

,  12.8 

,  58,20 

.    6,57 

•    9,94 

.    5,96 

•50,9 

39,42 

54,44 

59,72 

54,27 

16,15 

46,84 

25,53 

56,39 

20,85 

24,11 

10,29 

25,89 

16,2 

10,10 

32,89 

14,21 

36,79 
33,03 
23,72 
26,48 
4,90 
50,2 


3  .  38  .  37,25 
3  .  40  .  52,45 
5  .  43  .  58,95 
6.12.  6,99 
6.41  .58,86 
7.21  .46,17 
7  .  28  .  24,93 
7  .  32  .  55,62 

3  .  42  .  35,19 
3  .  44  .  50,65 

7  .  28  .  22,47 
7.32.53,21 


B 
B. 
B. 
B. 
B 
B 
BJ 

bJ 
bJ 
bJ 

B. 
BJ 
B.' 
B. 

B.' 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B.' 
BJ 
BJ 
B. 
B. 
BJ 
B.I 
B.I 
B. 


B. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

B. 
B. 

B. 
B. 


Error  of  Collimation  —  0",5. 

Error  of  Level  to  May  20,  -2",15.     On  May  22,  -2",01. 

Meridian  Error  to  Regulus  May  17,  +9",4.      From  ft  Leonis  to  Arcturus,  +9",5. 
to  ])  May  18,  4-8",8.     For  the  rest,  +8",1. 


From  Jupiter  May  17 


(a)    4',51   subtracted. 


Transits  Obseuved  in  the  Yeah  1831. 
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Day  of 

tlie 
MoDtli. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


II. 


1X1. 


IV. 


m.    ».      m.    s- 


VI. 


VII.  ^Vile. 


Mean 
of  Wires. 


A. 


May  23 


May  24 


©2L.  . 

Venus  1 
(o)  Castor . . 
(6)  PoUux.. 


5,9 
8,5 


19,9 
22,8 
U,l 


May  25 


May  26 

May  27 
May  28 


(c) 


01  L 

©2L 

a  Orionis.... 
Venus  1  L.. 

Castor 

Procyon  . . . . 

Pollux 

Saturn  1  L.  , 
Saturn  2  L.  . 

Regulus 

(rf)  /3  Leonis . . . . 
Polaris  S.P.  . 
A  Virginis . . . 
A.S.C.  J  651. 


(«) 


01  L 

02L 

a  Orionis 

Saturn  1  L 

Saturn  2  L 

Regulus 

/3  Leonis 

Polaris  S.P 

A  Virginis 

N^  Virginis .... 
A.S.C.  1651.... 
*7,8"'.N.p.D.64°.46' 

a*  Librs 

0^  Librsp 

f  Libra; 

7  Libra; 

S  1  L 


0  2  L.  . 
Venus  1 
PoUux.. 


(/)  Regulus . 


02  L 

{g)  Venus  1  L. 

Pollux 

Regulus. . . . 

ft  Leonis . . . 
(h)  Polaris  S.P. 


50,3 
6,2 


4,9 
20,3 


34,3 
38,3! 
27,0; 

37,3| 

19,3 


48,2 
52,9 
42,6 
52,0, 

33,1 
49,0 


18,8 
54,7 
40,5 
6,1 
32,8 


33,1 
10,6 
53,9 
21,0 


35,2 
39,2 
32.57,8 
13,0 
15,7 

50,8 

7,1 

13,9 

42,9 


34,6 
38,7 
33.  4,6 
12,7 
47,6 
15,1 
24,8 
45,9 
50,8 
57,8 
18,8 
29,5 

9,1 

37,2 
4,9 


14,0 


4,0 
33,0 
37,1 
32.55,8 


49,6 
48,8 
52,9 
41.  6,6 
26,7 
29,0 

5,3 
21,1 
27,2 


48,7 
26,2| 

7,4; 
36,3\ 

0,6. 


3,1 
41,9 
20,8 
51,2 


17,2, 
l6,o| 
20,9 


2,6S 
7,2; 

49.  8,457.22,4 
40,2  54,0 
42,6       56,5 


41 


59,9 
48,0 
52,3 
.14,449. 
26,0 
0,9 
28,7 
39.6 

59,9 
4,5 
11,6 
32,3 
43,6 

23,0 

51,7 
20,1 


19,7 
35,9 
40,9 
10,1 


33,9 
50,2 
54,2 


41 


28,1 
7,2 
18,9 
46,9 
50,9 
.  3,2 


2,0 

6,5 

6,2  57 
39,9 
14,3 
42,2 
54,1 
14,1 
18,0 
25,9 
46,4 
57,8, 

37,3: 

6,7 
35,0, 


27,8 
15,5; 
20,1 
21,8, 
53,3 
27,4| 
55,9; 

8,9| 
27,5 
31,9 
39,4 

0,li 
ll,9j 

51,5, 
21,3 
50,2 


3,1' 

7,9 

58,5 

8,1 

47,8 
3,9 
8,3 

18,2; 

58, 1: 

34,3 
6,9 

28,3. 


17,6  3.57-32,0 
22,9  6.33.37,6 
14,8  7.22.30,7 
23,3    7-33.38,4 


2,7, 
18,1 
22,2 
33,1 
14,0 

47,9 
22,2 


3.59 
4.  1 
5.44 
6.38 


30,0, 

35,1' 

5.16,8  1 

8,1 


7. 
7. 
7. 
9- 
9 
9- 
11 . 


45,5 
43,9: 
49,0 
3.18,6 
22,0 
24,2  14  .  26 


22 

29 

33 

51 

51. 

57 

39 


■  1G,8 
.32,7 
.36,0 

47,9 

.29,8 

1,7 

37,6 

56,2 


13.21 
14.    8 


57,5 
3,2 
14,8 
35,9 
38,0 


48,7 
5,1! 
7,9 

38,5-. 


3,3 
19,0 
21,8 


29,21 
34,0 
5.13,2-13 
7,7; 
41,0 
10,0 
23,9 
42,11 
46,0 
53,9 
14,1 
26,4' 

6,3 

36,8 

5,9 


55,7; 
43,4 
48,211 
.24,613 
21,314 
54,9  14 
23,7  14 
39,114 
55,914 
0,1  15 
7,915 
28,0  15 
40,615 


3 .  17,6 
5 .  33,8 

44 .  35,2 

52.    6,4 

51 

57. 

39' 

21  , 
8. 

17 


56,9 
2,4 
23,2 
3.^,0 
8,3 
26 .  37,4 
32  .  53,7 
40.  10,1 
12  .  14,0 
17-21,8 
24.42,1 
38  .  54,9 


21,1  4.  9-35,2 
51,1  6.49.  6,4 
21,0    7-33.36,1 


42,0 

21,9 

34,0 

0,6 

5,0 


14,9,      28,3;      42,4   9-57.55,9 


56,1 
36,9\ 
49,1] 
14,1  j 
18,8 
57-20,2 


11,9 

51,81 

5,0l 

28,2 

32,9' 


26,0, 

6,9' 

20,2; 


4,17. 
6-59. 

7-33, 


42,0,  9-57 
46,8,11.39 


5.18,613.16,413.21 


40,9 
21,2 
35,8 
55,7 
0,!> 
14,6 


3.56.  48,72 

6  .  32  .  52,98 
7.21.  42,86 

7  .  32  .  52,56 


58 
0 
43 
38 
21 
28 
32 
51 
51 


9-57 
11  .38 
12.57 
14.7 
14.25 


2 

4 

43 

51 

51 


9-57- 
11.38. 
12.57- 
14.    7- 

14.  16. 
14.25. 
14.32. 
14.39- 

15.  11  . 
15.  16. 
15.24. 
15.38. 


.  33,56 
49,30 

.  55,03 
3,27 

.42,18 
20,93 
51,61 
14,40 
17,54 
16,29 
21,07 
12,2 
54,27 
56,68 

34,18 
50,31 
54,44 
24,40 

27,91 

15,66 

20,31 

15,4 

53,70 

27,77 

56,14 

9,07 
27,93 
32,18 
39,76 

0,25 
12,10 


4.  8.51,93 
6.48.21,60 
7  .  32  .  50,45 

9-57-  14,64 

4.  16-57,00 

6  -  58  -  36,92 

7  -  .32  -  49,58 
9-57-  14,33 

11  .  .38.  18,92 
12-57.  10,9 


B. 
B. 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

B.I 
B. 
B. 


Error  of  Collimation  —Of', 5. 

Error  of  Level  to  May  26,  —  2",01. 

Meridian  Error  to  May  26,  +8",1. 


For  the  rest,  -  2",75. 
For  the  rest,  +8",9. 


8 


7',92  subtracted. 
15",26  subtracted. 
27',  14  subtracted. 
The  seconds  were 


set  down  too  great  by  5. 


(f)    Blazing  and  unsteady. 
\f)  20',74  subtracted. 

7',40  subtracted. 

l'".20',59  subtracted.  Clouded,  but  very  8tea,dy. 
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Transits  Observed  in  the  Year  1831. 


Day  of 

the 
Month. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


11. 


III. 


IV. 


VI. 


VII.  Wire. 


h.    m.     s. 


Mean  of 

Wires. 


A.     m. 


May  30 


May  31 


June  1 


June  2 


Procyon 

a  Hydrae 

Regulus 

/3  Leonis 

(a)  Polaris  S.P 

I  Virginis 

c  Bootis 

>|<7,8"'.N.p.D.64''.46' 
>i<8,9"'.N.p.D.56".37' 


37,2 
27,1 
31,9 
36,0 
32.58,4. 
21,5 
43,5 
2,0 
34,9 


50,8 
40,9 
45,6 
49,8 
41.11,2 
35,0 
58,4 
16,7 
50,9 


(A)  0  1  L 

02L.. 

(c)  a  Orionis 

Id)  Saturn  1  L 

Saturn  2  L 

Regulus 

(e)  /3  Leonis 

Polaris  S.P 

Arcturus 

t  Bootis 

>|<7,8°'.N.p.D.64°.46' 
(/)  Polaris 


24,2 


31,3 


33. 


0,2 

6,6 

43,1 

1,8 


(f)©lL 

(A)©2L 

(i)   Procyon 

Ik)  Pollux 

a  Hydra 

(/)   Saturn  1  L 

Saturn  2  L 

Regulus 

(m)  fi  Leonis 

Polaris  S.P 

Arcturus 

6  Bootis 

>|c7,8'".N.p.D.64''.46' 

>|<:8,9".N.p.D.56°.37' 

Polaris 


O  1  L 

02L 

(n)  Procyon  . . . 

Pollux 

Saturn  I  L. . 
Saturn  2  L. . 
Regulus. . . . 
ft  Leonis  . . . 
Polaris  S.P  , 


12,6 
28,9 
35,7 

2,1 
26,5 

6,8 


31,0 


39,1 


3,9 
54,3 

59,1 
3,9 
49.10,8 
48,6 
13,9 
31,2 
7,0 

37,1 
53,3 


10,4 
44,9 


41.  5,4 
20,7 
58,0 
16,0 

41.46,2 

26,5 
43,3 
49,8 
17,0 
39,9 


23,6 
44,8 


32.59,4 

5,4 

42,8 

1,1 

34,0 
33.44,6 

16,6 
33,9 


1,8 
20,4 


41.  1,8 
20,7 
57,7 
16,0 
50,0 

41.44,8 

31,2 
48,2 
49,2 
16,8 


30,7 

34,9 

33.   1,2 


17,2 

7,7 

12,9 

17,6 

57.20,2 

2,0 

28,5 

45,9 

22,9 

50,8 
7,9 


21,7 


59,0 
3,8 

49.  7,8 
35,0 
13,2 
31,0 

49-47,4 

41,2 
58,0 
3,2 
32,7 
M,9 
34,7 


37,9 
12,7 
17,1 

57.22,4 
48,9 
28,2 
45,8 

57.42,6 

55,3 


36,8 

44,3 

48,9 

41.  3,4 


58,9 
2,9 
49.10,8 
34,9 
12,9 
30,7 
6,3 
49.45,4 

45,8 

3,1 

2,9 

81,9 

48,2 

57,9 

2,8 

49-  8,8 


47,3 
6,8 


50,9 
11,9 
16,8 

57.19,2 
49,1 
28,1 
45,1 
21,9 

57.41,8 

59,9 
17,4 
16,2 
46,6 


30,9 
21,4 
26,9 
31,8 
5.16,8 
15,6 
44,0 
1,2 
39,2 

5,7 
22,6 

5,2 
49,3 


4,6 

11,9 
16,4 

57.23,2 


44,6 
35,2 
40,7 
45,9 
13.14,6 
29,0 
59,7 
16,0 
55,0 

20,3 
37,2 
18,9 


26,6 

31,1 

5.18,6 

3,6 

43,7 

1,0 

5.55,4 

10,4 

27,1 
30,4 


20,8 
2,4 


26,2 

31,1 

5.20,4 

3,8 

43,6 

0,7 

38,5 

5.53,6 

14,4 
32,2 
29,8 
2,5 
15,8 


25,6 

30,6 

5.14,6 


6,3 
40,1 
45,7 

13.17,2 
18,0 
59,0 
15,9 

13.59,2 

24,9 


43,9 


34,3 

19,1 
39,9 
44,9 

13.18,2 
17,9 
58,7 
15,0 
54,3 

13.58,6 

29,2 
46,5 
43,6 
17,2 


7. 
9- 
9. 

11  , 

13. 

14. 

14, 

14 

15 

4 

4 

5 

9 

9 

9 

11 

13 

14 

14 

14 

1 

4 
4 
7 
7 
9 
9 
9 
9 
11 
13 
14 
14 
14 
15 
1 


28  .  58,0 
17.48,8 
57  .  54,8 


32,9 

39,2 

44,6 

13.17,8 


38. 
21  . 

5. 
36. 
39- 

8. 

27. 

29' 

44. 

53. 

53. 
.57. 
.38 


59,8 
18,4 
42,5 
14,9 
30,9 
11,7 

34,9 
51,9 
32,0 
17,1 


53,9 
59,5 
.21  .  17,8 
.  6.32,6 
.36.  14,4 
.  39 .  30,9 
.22.    5,2 

.31 

.33 

.  28  .  57,4 
.  33  .  33,4 
.17.47,8 
.  53  .  30,2 

.53 

.  57 .  53,7 
.  38  .  58,8 
.21  .20,4 
.  6.32,2 
.36.14,1 
•  39  .  29,9 
.  8.10,9 
.  22  .    3,4 


4.35 

4.38 

7.28 

7 

9 

9 

9 
U 
13 


43,9 

1,7 

56,8 

33,0 

43,7 


33 
53 

53 

57  .  53,1 
38  .  58,4 
21  .  14,6 


7  .28. 

9-17. 

9-57. 
1 1  .  38  . 
12.57. 

14.  5. 
14.35 , 
14  .  38  . 

15.  7. 

4 

4 

5 

9 

9 

9 
11 
12.57 
14.    5. 
14., 35 
14.38 

0.57 


26. 

29. 
,43. 
,52. 
,52. 
.57. 
,38. 


30. 
33. 
28. 
32. 


9-17. 

9.52. 

9-52. 

9-57. 
1 1  .  38  . 
12.57. 

14.  5. 
14  .  35  . 
14.38. 

15.  7. 
0.57. 

4.35. 

4.37. 
7  .28. 
7  .32. 
9  .  53  . 
9  •  53  . 


57 
38 
57 


17,52 

7,92 

13,13 

17,83 

12,9 
2,03 
28,99 
46,27 
23,08 

51,26 
8,02 
51,56' 
35,44 
38,31 
12,64 
17,51 
12,8 
49,35 
28,52 
46,06 
51,9 

55,77 
12,45 
16,68 
47,68 
7,14 
48,45 
51,31 
12,34 
16,97 
12,9 
49,15 
28,27 
45,50 
22,27 
50,3 

0,15 
17,57 
16,35 
47,12 
1,,94 
4,88 
11,81 
16,66 
11,9 


B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 


B. 
B. 
B. 
B. 

E: 

B.l 

bJ 

B. 


Error  of  Collimation  —  0",5. 

Error  of  Level  -  2",75. 

Meridian  Error  to  Regulus  June  1,  +8",9- 


From  ft  Leonis  June  1,  to  5|c  8,9",  +8",6.    For  the  rest,  +8",5. 


(a)    Blazing,  but  steady. 
lb)    14",50  subtracted. 
((/)    13",93  subtracted, 
(e)    13',93  subtracted. 
(/)  4"'.0',78  subtracted. 
(^)    7',29  added. 


(c)  27',14  subtracted. 


(A)    18',  12  added, 
(t)    0',05  subtracted. 
(k)   9»,18  added. 
(/)    Very  indistinct, 
(m)  13',93  subtracted. 
(n)   6',73  subtracted. 


Transits  Observed  in  the  Year  1831. 
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Day  of 

the 
Month. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


II. 


III. 


IV. 


V. 


VI. 


VII.  Wire. 


h-    m. 


Mean 
of  Wiles. 


A. 


June    2 


June  3 


June  4 


June 


June  8 


June  9 
June  10 

June  1 1 


(«)  Arcturus. 

£  Bootis.  . 
(A)  a«  Librae  . 

c^  Librae . 

f»Libr£B  . 

7  Librae.. 


O  1  L 

02L 

(c)  a  Orionis . . 
Venus  1  L. 

(d)  Pollux 


42,2 
42,3 
4<),9 
53,8 
14,9 

21,9 
39,6 


20,1 
56,9 


0,8 

7,8 

28,5 

36,2 
53,4 


13,7 


O  1  L 

02L 

Venus  1 L. 
Regulus. . . . 
/3  Leonis . . . 
(/)  Polaris  S.P. 


(0 


27,9 
45,1 


29,2 
33,5 


27,8 
16,1 

41,9 
59,1 
26,6 
42,9 
47,1 


(^)01L 

02L 

/3  Leonis. . . 
Polaris  S.P. 
Arcturus. . . 
e  Bootis  . . . . 
a*  Librae . . . 
C  Librae... 


(A) 


46,5 

4,0 

31,4 


41 


2,3 
39,0 
38,8 
50,3 


1,2 

18,7 
45,2 
.  7,8 
16,5 
54,1 
53,0 
4,7 


(0 


Polaris  S.P 

Arcturus 

5i<7,8'".N.p.D.64''.56' 

/■'Libra 

"A.S.C.  1788  .... 

c  Ophiuchi 

:t:6,7'°.N.P.D.77''.18' 
Polaris 


1,9 
56,5 

3,9 

2,6 
37,0 

2,8 
33.39,6 


(k)  Venus  1  L. 


(0  ©1  L. 

ft  Leonis. . . 
(m)  Polaris.  S.P. 


Venus  1  L. 


June  12  (n)  0  2  L. 


8,1 

29,2 

33.13,8 

28,8 
41,9 


16,3 

11,9 
17,6 
17,1 
50,8 
16,4 
41.44,2 

3,6 

22,9 
43,3 


34,1 
12,5 
9,9 
14,9 
21,6 
41,9 

50,7 
8,3 


43,0 
31,1 

56,8 
14,3 
41,8 
56,7 
1,7 
49.10,8 

15,4 

33,4 

59,2 

49.10,8 

31,1 

9,8 

6,7 

18,4 


30,7 
26,9 
31,1 
30,9 
4,1 
30,0 
49.47,8 

18,5 

37,5 

57,2 


41.11,6,49.14,4 


43,5 
56,8 


57,9 
11,1 


48,3 
27,4 
23,9 
28,0 
35,2 
56,0 

4,9 

22,4 


57,3 
46,3 

11,3 
28,3 
56,8 
10,2 
15,0 
57.24,4 


30,6 
48,1 
13,8 
.  4,6 
45,7 
25,0 
21,1 
32,8 


57 


57.  6,2 
45,0 
42,0 
45,0 
45,0 

17,9 
44,0 

58.  2,0 

33,0 

52,3 
11,1 
57.  8,8 

13,2 

26,9 


3,1 
43,0 
38,0 
42,5 
49,8 
10,3 

20,3 
37,6 

3,8 
12,5 

1,9 

25,9 
43,1 
11,6 
24,1 
29,0 
5.18,2 

44,8 
2,9 
27,1 
5.18,2 
59,9 
39,9 
34,7 
46,5 

5.18,6 
59,4 
.56,1 
58,7 
58,7 
30,9 
57,4 

5.5.5,2 

47,2 

6,8 

25,3 

5.21,6 

27,4 

40,6 


17,2 
58,1 
51,9 
56,1 
3,7 
24,2 

34,3 
52,1 
17,0 
27,3 
17,1 

40,7 

57,9 

26,i 

38,0 

42,9 


6, 
36. 
40, 
12, 


15.  17 
15.  24 


31,7 
13,5 
5,8 
10,2 
17,9 
38,0 


59,8 
17,3 
41,1 
13.22,4 
13,8 
54,9 
48,5 
0,6 

13.21,8 
13,7 
11,0 
12,1 
12,7 
44,6 
11,8 

l.'?.57,4 

2,2 

21,5 

39,5 

13.26,4 

41,9 
55,3 


4, 
4. 
5. 
7. 
7. 

4. 

4. 

7. 

9. 
11  . 
13. 

4. 

4. 
11  . 
13. 
14. 
14. 
14. 
15. 


.  39 .  49,2 
42.  6,9 

.  44  .  30,9 
29  .  42,2 

,  33  .  32,3 

43  .  54,8 
46  .  12,5 
34  .  41,2 
57.51,9 
38  .  57,1 
21.17,6 

56.  14,3 
58.31,7 
38  .  55,0 
21  .26,6 
6 .  28,2 
36.  10,0 
40.  2,4 
17.  14,4 


13.21  .29,2 
14.  6.27,9 
14.39.25,8 
15.23.25,7 
15.32.26,3 
16.  3.58,0 
16.27.25,2 
1.21.  54,8 


.59  .  16,4 


5.  8 

1 1  .  38  .  63,0 
13 

8.  8.56,8 

5.19.  9.9 


14, 

14, 

14 

15, 

15, 

15, 


5 
35 

39 
11 
16 
23 


48,62 
,  27,66 

23,98 
,  28,49 

35,69 

56,26 


4.39.  .5,22 

4  .  41  .  22,90 

5  .  43  .  50,09 
7  .  28  .  57,69 
7  .  32  .  4(),52 


4, 
4, 
7. 
9. 

11  . 

12. 

4. 
4. 

11  . 

12  . 
14. 
14. 
14. 
15. 


43.  11,33 
45  .  28,62 
33  .  56,74 
57  .  10,42 
38.  15,19 


57  .  14,5 


55, 

57, 
38, 
57, 
5, 
35. 
39. 
16, 


30,37 

48,02 

13,26 

14,3 

45,36 

24,67 

20,74 

32,53 


12.57.  15,7 
14.  5.44,99 
14.38  .41,45 
15.22.44,87 
15.31  .44,76 
16.  3.  17,62 
16.26.43,94 
0  .  57  .  51,6 


7  •  58  .  32,82 

5.  7.52,14 
11  •  38  .  11,22 
12.. 57.  18,3 

8.    8.12,78 

5.  18.26,07 


Error  of  CoUiination  from  June  2  to  June  4,  —  0",5.  From  June  7  to  June  12,  -f  0",1. 
Error  of  Level  on  June  2,  — 2",75.  On  June  3  and  4,  — 2",89.  For  the  rest,  -1",52. 
Meridian  Error  to  June  4,  -f-8",5.     For  the  rest,  -f-10",4. 


7",  13  subtracted. 
The  second   wire 
rejected. 
(r)   27*,14  subtracted. 
7',6l  subtracted. 
7*^4  8ubtracte<l. 
was  set  down  30. 


(0 


was   set  down   53',2   :  it 


The  minute  of  the  last  wire 


(/)  6'".3»,26  subtracted. 
Transit  Revbrbeo. 
4"".0',74  subtracted. 
12"'.3',22  subtracted. 
7',33  subtracted. 
7',29  added 


(0 
(*) 
(0 
(") 


iLLUMINATBb  END  Ea 


(m)  4'°.2",24  added. 


Some  wires  doubtful  from  faintncss. 
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Tkansits  Observed  in  the  Yeah  1831. 


Day  of 

the 
Month. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


II. 


III. 


IV. 


VI. 


VII.  Wire. 


k.    III.     s. 


Mean 
of  Wile?. 


June  12 


June  13 


(a)  Polaris  S.P. 
f  Bootis.  . . . 
y  Librae.. . 


33.12,441.12,6 

35,8       51,0 

1,2       15,1 


©2L...... 

a  Orionis.... 

W  5  1L 

(c)  a  Hydrse — 
Saturn  1  L  , 
Saturn  2  L  , 
e  Bootis.  . . . 


50,3 
3,2 


7,3 


June  14 


(rf) 


(«) 


01  L 

02L 

DlL 

Polaris  S.P 

Arcturus 

6  Bootis 

(t^  Librae 

>|<8-".N.P.D.67°.6 
/'Librae 


35,2 

40,7 
58,4 
23,2 
33.15,2 
57,8 
34,4 
34,6 
59,8 
59,9 


23,5 
50,2 

55,5 
13,0 
37,3 
41.13,0 
12,2 
49,7 
48,5 
14,6 
13,7 


June  15 


(/)  Polaris  S.P 

Spica 

Arcturus 

A.S.C.  1651 

6  Bootis 

a*  Librae 

*8"".N.P.D.67°.6' 

A.S.C.  1788 

Aldebaran 


June  l6 


June  17 


01  L 

02L 

Venus  1  L 

Regulus 

D  1  L 

(g)  Polaris  S.P.  with^ 

micrometer 

Spica 

Arcturus 

(A)  A.S.C.  1651 

a*  Librae 

(«•)  A.S.C.  1788..., 
(k)  Polaris 


55, 


19,9 
57,6 
3,1 
34,0 
34,2 
59,6 
58,9 
12,9 

58,4 
15,9 
11,9 
21,9 
56,6 

6,3 

19,4 
56,9 


02L. 


33,5 


5,1 
16,6 


49.15,4 
6,8 
28,5 

19,9 
30,1 


46,1 
34,8 


57.  7,8 
22,0 
42,7 

34>,9 

43,9 

24,9 

0,0 


41 


13,5 
33,7 
11,8 
16,9 
49,3 
48,0 
14,1 
12,9 
26,9 

12,9 
30,9 
26,4 
35,7 
10,6 

55.45,5 

33,2 
11,4 


57- 


33.38,0 
25,0 


47,5 
12,4 
41.44,2 

39,7 


5,6 

10,5 
27,8 
51,7 
49-16,8 
26,4 

4,9 

2,4 
29,2 
27,4 

49.15,7 
47,4 
26,1 
30,6 

4,6 

2,1 
28,8 
26,8 
40,8 

27,7 
45,6 
40,7 
49,2 
24,2 

56.28,2  57. 

46,9 
25,8 
30,3 
1,6 
26,2 


51,8 
21,0 

25,2 
42,9 
6,4 
57.10,2 
41,2 
20,4 
16,7 
44,0 
41,3 


54,5 


9,2 
1,3 

40,7 
44,7 
20,0 
16,3 
43,7 
41,0 
55,2 

42,9 
0,3 

55,6 
3,6 

38,4 

9,0 

0,9 
40,3 
44,1 
15,9 
40,4 


36,8 
56,0 

49,3 
57,1 
39,4 
13,3 
2,9 


I 

13.25,6ll3.21  .31,8 
51,914.36.    6,9 
9,915.23.22,9 


36,0 

39,8 
57,1 
20,2 
5.23,0 
55,0 
35,3 
30,4 
58,4 
54,7 

5.24,2 
14,7 
55,0 
58,3 
35,0 
30,0 
58,0 
54,5 
9,0 

57,2 
15,0 
9,7 
17,0 
52,0 

57.49,0 

14,3 
54,2 
57,5 
29,6 
54,1 


9,5 


3,6 
11,3 
53,8 
26,9 


19,5 
51,2 

54,4 

11,9 
34,3 

"9,6 
50,4 
44,5 
13,0 
8,2 


5.23.  18,5 
5  .  44  .  24,9 

8.38 

9.  17.40,2 
9  ■  56  .  30,4 

9.56 

14.36.    6,2 

5.25.    8,8 

5  .  27  .  26,4 

9  .  36  .  48,4 

13.21  .32,7 

14.  6.23,7 
14.36.  5,6 
14.39.58,2 

15.  8.27,5 
15.23.21,7 


23,9 


28,4 
9,0 
11,8 
50,1 
43,8 
IS 

8,4 
22,9 

11,8 
29,7 
24,3 
31,0 
5,8 

58.30,5 

27,9 

8,6 

11,5 

43,4 

7,9 
13.57,0 

.•i8,6 


12.57.18,2 
14.35.21,60 
15.22.  42,33 

5  .  22  .  34,51 
5  .  43  .  43,87 


9.16.59,71 

9  ■  55  .  48,93 

9  .  55  .  51,49 

14.35.20,79 


13. 
13. 

14, 
14, 
14, 
14, 
15, 
15, 
4 

5, 
5. 
8 
9 
11 


21  , 
14, 
6, 
26, 
36 

39 

8. 
32, 


32,5 
41,9 

23,2 
25,4 
5,1 
57,7 
27,0 
22,2 


24 .  36,8 

33  .  26,5 
35  .  44,1 
32  .  38,4 
57  .  44,3 
23  .  19,4 

12.59.    9,7 


13, 

14, 

14, 

14. 

15 

1  .. 


14.  41,4 
6  .  22,7 
26  .  24,9 
39  .  57,0 
32.21,9 


5  .  39  .  52,9 


5. 
5  . 

9. 
12. 
14. 
14, 
14, 
15, 
15, 

12. 
13, 
14, 
14, 
14, 
14, 
15, 
15, 
4, 


24. 
26. 
36. 
57. 

5, 
35, 
39, 

7, 
22  , 

57. 
14, 

5, 
25, 
35, 
39 

7. 
31 
23, 


5.32, 
5.35, 
8.31  , 
9.57, 
1 1  .  22  , 


24,99 
42,50 
5,93 
19,6 
40,84 
20,10 
16,47 
43,79 
40,99 

1.9,5 
1,04 

40,49 
,  44,40 

19,73 
.  16,01 
,  43,43 
.  40,67 
■  54,93 

.  42,49 
.  0,21 
.  55,29 
.  3,24 
.38,14 


12  .  57  .    8,3 


13. 
14. 


14, 
5, 


14.25 
14.39 
15.31 


0,57 
39,99 
43,91 
15,50 
40,19 


5.39.    9,16 


Error  of  Collimation  +0",1. 
Error  of  Level  -  1",52. 
Meridian  Error  -f-10",4. 


For  Polaris  with  micrometer,  —  4",3. 


(a)    1"'.20',57  added. 

(6)    This  observation  is  not  reduced. 

(c)     13',59  subtracted. 

(rf)    2"'.4r,08  added. 

(e)    Faint:   tlie  small  star  not  visible. 

(/)  l'^.35;56  subtracted. 


(g)    Micrometer  at  20,659:  21,659,  &c. 
(h)    13',75  subtracted. 
(«')    6",96  subtracted. 

{fc)   All    these   wires    are    doubtful,    from   clouds: 
and  the  observation  is  therefore  not  reduced. 
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Day  of 

tlie 
Month. 


Name  of  Star 
or  Plauet. 


II. 


III. 


IV. 


VI. 


VII.  Wire. 


Moan 
of  Wires. 


June  19 


June  20 


June  21 


(c) 


(a)  Polaris  S.P 

(6)  Spica 

J  1  L 

Arcturus 

a'  Librae 

A.S.C.  1788.... 

i  Ophiuchi 

A.S.C.  1865.... 

Antares 

>|<  8".N.p.D.9e°.39' 

>j<  8"°.  N.p.D.77°.18' 

Polaris 

)  Aldebaran 

(f)  a  Orionis 


.S3. 14,5 


41.15,3 


49-15,8 


57 


5,8 


9: 


31,9 
56,9 
30,9 
3,5 
0,3 
44,6 


01  L 

02L 

(g)  Venus  1  L. 

K  Virginis . . 

Arcturus. . . 

J  1  L 

a^  Librae... 

f*  Libra... 
(A)  Aldebaran. 


11,0 
59,5 

34,2 
51,9 


19,5 

9,7 

46,0 

10,8 

44,3 

17,0 

15,2 

58,2 

9,8 

41.46,2 

25,0 

13,2 

48,7 
6,6 


33,1 
24,1 
0,0 
24,8 
57,8 
30,4 
30,1 
11,9 
23,7 
49.49,1 
38,8 
26,6 

3,4 
21,4 


58. 


53,2 
54,9 
21,1 
31,6 
36,4 


6,6 

9,4 

3.5,0 

45,6 

50,0 


('■) 


(*) 


01L 

02L 

Procyon  . . . 

Pollux 

Venus  1  L.. 

Polaris  S.  P.. 
(V)  Spica 

Arcturus. . . 

o"  Librte . . . 

P  Libra... 

o'  Librae  . . . 

))  IL 

ri  Librae. . .  . 

e  Librae 

(m)«  Ophiuchi.. 

A.S.C.  1865 

Antares  .... 

5|<:  8"".  N.r.D.96"..<}9' 

sjep"".  N.P.D.77''.18' 
(n)  Polaris   with 

micrometer. 


42,9 
0,9 
24,6 
50,2 
11,5 


41 


57,9 
15,5 
38,2 
5,6 
25,9 
.15,0 


20,5 
23,6 
49,1 
59,6 
3,8 
38,3 

12,6 
30,3 
51,6 
20,9 
40,2 
49.16,7 


57. 


54,4 
31,0 
35,7 
33,9 
20,8 
33,1 
11,5 


■.)• 


2,6 
59,3 
43,8 
55,1 

56.  2,7 


8,6 
44,9 
49,4 
47,9 
35,2 
47,4 
2.5,4 
43,4 
16,1 
14,3 
57,4 

9.0 

56.41,5 


23,0 

58,9 

3,2 

1,9 

49,5 

0,4 

39,4 

57,0 

29,7 

29,0 

10,9 

22,9 

57.21,6 


.  8,5 
59,1 

47,6 
38,8 
14,1 
39,0 
11,6 
44,0 
45,5 
25,7 
37,8 
3,5 
53,3 
40,7 

18,7 
36,3 
22,5 
34,5 
38,3 
3,6 
13,8 
17,8 
52,7 

26,6 
45,3 

5,6 
36,4 
54,8 
10,5 
58,3 
37,6 
13,0 
17,1 
16,0 

3,8 
15,5 
53,6 
10,7 
43,4 
44,4 
24,8 
36,9 


12,8 
1,0 
52,7 
27,8 
52,5 
24,9 
57,4 
0,0 

38,9 

51,3 

5.56,0 

7,0 

53,8 

32,9 
51,0 
36,6 

47,9 
52,2 
17,2 
27,4 
31,1 
6,5 

41,8 
59,9 
18,9 
51,3 

8,9 
5.22,8 
11,6 
51,7 
26,9 
.30,6 
29,7 
17,9 
29,2 

7.5 
24,0 
56,6 
59,2 
38,0 
.50,5 


58.  2,2  58.44,6 


14 


13.26,5 
26,3 
14,9 

7,0 
41,8 

6,4 
38,4 
10,9 
15,2 
52,5 

5,2 

0,3 
20,9 

7,6 

-  47,8 

5,4 

50,9 

1,4 

6,6 

31,0 

41,4 

44,9 

20,5 

56,6 
14,3 
32,2 

6,7 

23,0 

13.27,2 

25,3 

6,0 
40,8 
44,3 
43,6 
32,0 
43.2 
21,4 
37,2 
10,0 
14,1 
51,6 

4,4 

59.24,5 


13, 

13 

13, 

14, 

14, 

15. 

16, 

16. 

16. 

16. 

16, 

1  . 

4. 


5, 
5, 
8. 

14. 

14, 

14, 

14 

14, 
4, 

5, 
5. 
7 . 
7  • 
8. 

13. 

13. 

14. 

14. 

14. 

15. 

15. 

15. 

15. 

16. 

16. 

16. 

16. 

16. 


21  .  32,5 

14.39,7 

47 .  28,7 

6.21,1 

39  .  55,6 

32  .  20,1 

3.51,6 

6 .  24,0 

17.30,0 

21  .    5,8 

27.  18,8 

21  .  57,6 

24  .  34,7 

44  .  20,9 


50, 
52. 
51  . 

2. 

6. 
34. 
39. 
45  . 
24. 

54. 
56. 
28. 
33. 
55. 
21  . 
14. 
6. 


2,2 
20,1 

5,0 
14,8 
20,7 
45,0 
55,2 
58,4 
34,3 

10,9 
29,0 
45,7 
21,7 
37-3 
32,6 
38,7 
20,1 


39  .  54,5 

45  .  57,8 

9  •  57,4 

45,9 

56,8 

3.5,4 

50,6 

23,3 

29,0 

5,0 

17,8 


22 
32 
42 
3 
6 
17 
21 
27 


1  .    0  .    5,8 


12.57. 

13.  13. 
13.46. 

14.  5. 
14.39. 
15.31 . 
16.  3. 
16.  5. 
16.16. 
16.20. 
16.26. 

0.57. 


23. 
43. 


19,4 

58,96 

47,23 

38,39 

13,89 

38,64 

11,36 

43,89 

45,19 

25,37 

37,52 

53,2 

52,96 

40,33 


49.  18,27 
51  .36,10 
60  .  22,24 


1  , 

5, 
34. 
39. 

45, 
4.23. 

5  .  53  . 
5  .  55  . 
7.28. 


32 

54 


12  .  57 

13.  13 

14.  5 
14.39 

14.  45 

15.  9 
15.22 
15.32 
15.41 

16.  3 
16.  5 
16.  16 
16.20 
16.26 


34,13 

37,96 

3,14 

13,51 

17,49 
52,44 

27,04 
45,03 

5,26 
36,11 
54,51 
20,1 
57,96 
37,34 
12,86 
16,87 
15,77 

3,59 
15,09 
53,46 
10,40 
43,10 
44,19 
24,50 
36,66 


0  .  58  .    3,3 


Error  of  CoUimation  -|-0",1. 

Error  of  Level  —  2",6l. 

.Meridian  Error  to  f*  Librae  June  20,  +8",25. 


For  Polaris  witli  micrometer,  —  4",3. 

From  Aldebaran  June  20  to  the  end,  +7",84. 


(a)    1"'.20',56  added. 
(6)    20',52  subtracted. 

(c)  7',  18  subtr.icted. 

(d)  6",91  subtracted. 
ie)    4".2',23  subtracte<I. 
(  f)  Unsteady. 


(g)   21 ',51   subtracte<l. 
(/()    14',02  subtracted. 
h)   4"'.0',70  subtractetl. 
(/)    20',52  subtracted, 
(m)  6',75  subtracted, 
(n)    Micrometer  at  26,6W): 


(«)  Very  bad  limb. 


25,666,  &c. 


o» 
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Day  of 

the 
Montli. 


June  22 


June  23 


June  24 


June  26 


July  1 


July  2 


July  3 


Name  of  Star 
or  Planet. 


(«) 


a"  Librae . . . . 

^^Librse.... 

o'  Librae  . . . . 

8  Ophiuchi.  . 
A.S.C.  1865. 
])  1  L....... 

<p  Ophiuchi.. 
Aldebaran . . 


(b)  O  1  L. 
0  2L. 

(c)  Spica . . 


(rf)  Polaris  S.P. 

(e)  Spica 

(y )  Arcturus . . . 

o^  Librae. . . 

S  Ophiuchi . 

a  Ophiuchi. 

J  1  L 


(g)  Polaris  S.P 

Arcturus 

(k)  Polaris  with  micro. 


Venus  1  L. . 
(i)    Polaris  S.P.  . 

Spica 

Arcturus. . . . 
(A)  Aldebaran.. . 
(k)  Mercury  2  L . 
(l)  a  Orionis  . . . 


(m)0  1  L 

02L 

Venus  1  L. 
(«)  Polaris  S.P. 


(") 


Venus  1  L. . 
/3  Leonis . . . 
Polaris  S.P. 
e  Bootis.  . . . 
a  Serpentis. 

Polaris 

J  2L 

a  Ceti 


30,4 
35,1 
33,2 
29,0 

1,9 
30,6 
26,3 

9,3 

0,7 
18,6 


29,1 

28,1 

3,1 

48,6 

33.13,8 

51,4 

55.  4,2 

55,0 
33.16,0 
11,6 
49,0 
5,0 
59,0 


16,5 
S3,9 

7,7 
33.15,4 

17,9 
17,1 

24,4 
50,2 
33.39,6 
26,1 
19,0 


11. 


III. 


44,4 
48,9 
47,1 
42,7 
15,3 
45,0 
40,2 
23,3 

15,6 
33,1 


41.13,7 


43,0 

41,6 

16,9 

3,4 

41.11,0 

5,8 

55.45,8 

9,3 
41.14,0 
25,4 

3,4 
18,9 
13,6 

6,8 

31,2 

48,6 

21,6 

41.14,8 

31,8 
30,9 

41.17,2 

39,8 

4,0 

41.45,2 
39,9 
32,5 


58,3 
2,6 
1,2 
56,0 
28,7 
59,5 
54,5 
37,0 

30,0 
48,0 
42,9 

49.14,3 


IV, 


57,0 
55,0 
30,4 
18,0 

49.14,5 

20,0 

56.25,5 

23,2 
49-17,0 
38,9 
17,7 
32,8 
28,2 
20,6 

46,0 

3,4 

35,8 

49.17,4 

45,9 

44,7 
49.16,8 
55,0 
17,7 
49.46,8 
53,7 
46,0 


12,6 
16,6 
15,3 

9,9 
42,4 
14,1 

8,8 
51,5 

45,0 

2,9 

56,9 

57.  7,5 
56,3 
36,0 
11,3 
8,9 
44,7 
33,1 

57.  8,0 

34,8 

57.  7,0 

37,6 

57.  9,8 
52,9 
32,5 
47,1 
43,0 
34,4 

0,8 

18,4 

49,8 

57.11,6 

0,1 

59,1 

57.13,6 

10,7 

31,2 

58.  2,8 
7,9 

59,6 


26,1 
30,0 
29,0 
23,0 
55,8 
28,4 
22,5 
5,4 

59,6 
17,1 
10,4 

5.21,5 

9,7 
49,9 
25,0 
22,0 
58,4 
47,5 

5.20,7 

48,8 

57.46,8 

51,1 

5.25,.' 

6,4 

46,6 

1,0 

57,6 

47,9 

15,5 

32,8 

3,7 


13,9 
12,9 

25,4 
44,7 
5.58,4 
21,4 
13,1 


VI. 


VII.  Wire. 


40,014 
43,7  14 
42,9 
36,7 
9,1 
42,8 


36,6 
19,3 

14,1 
32,0 
23,9 

I3.2.'5,2 
23,2 

4,3 
38,9 
35,5 
12,0 

2,0 


3,0 
58.27,6 

5,4 

20,0 

0,8 

14,9 

12,0 

1,5 

29,9 

47,4 

17,7 

13.29,2 

27,7 
26,6 

13.29,2 
40,7 
58,1 

13..59,6 
35,1 
26,3 


39  .  54,0 

45.57,1 

9  •  56,8 


16.11 

16.19 

4.24 


50,0 
22,6 
57,0 
50,4 
33,0 


6.   2.29,0 

6.    4.46,6 

13.  14.37,5 

13 

13.  14.36,9 

14.  6.  18,4 
14.39.53,7 
16.  3.48,9 
17.25.25,8 
17.54.  16,8 

13.21  ..30,5 

14.    6.17,0 

0 

9-39.19,1 

13  .  21  .  34,8 

14.33,5 

6  .  14,8 

24  .  28,7 

21  .  26,6 


5  .  44  .  14,6 

6.39.  44,5 

6.42.     1,9 

9-43.31,3 

13.21  .33,6 


9. 
11  . 
13. 
14. 
15, 

1  , 

1  . 

2. 


47.41,5 
38  .  40,4 
21  .  3.5,4 
35  .  55,8 
34.  11,7 
21  .  58,4 
51  .  49,0 
51  .  39,8 


Mean 
of  Wires. 


A. 


39 

45 

9 

3 

5 

11 

19 
,23 


,  12.26 

16,29 

15,07 

9,61 

,  42,26 
13,91 

.    8,47 

,51,26 


6.1.  44,86 

6.   4.   2,61 

13.13.  56,65 


12.57 

13.  13 

14.  5 

14.. 89 
16.    3 
17 
17 


18,3 

56,01 

35,6i 

11,00 

8,57 

24  .  44,47 

53  .  32,77 


12. 
14 
0. 


57.  17,5 

5  .  34,40 
57.    6,6 


9-38, 
12.57. 
13. IS, 
14.    5, 

4.23. 

5.20. 


37,24 
20,6 
52,67 
32,11 

46,92 

42,85 


5.43.34,18 

6.39.    0,62 
6.41.  18,06 
9  .  42  .  49,66 
12  .  57  .  20,9 

9  .  46  .  59,82 

11  .37.58,82 

12.57.22,3 

14.35.  10,25 

15.33.31,08 

0  .  57  .  53,0 

1.51.    7,59 

2  .  50  .  59,47 


Error  of  CoUimation  +0",1.     For  Polaris  with  micrometer,  —  4",3. 
Error  of  Level  to  June  24,  — 2",6l.     On  June  26,  -2",42.     For  the  rest,  — 2",15. 

Meridian  Error  to  June  23, +7",84.     On  June  24, +9",0.      On  June  26, +10",  1.      From  July  I  to  a  Ser- 
pentis July  3,  +7",8.     For  the  rest,  +7",6. 


(a) 

(4) 
(c) 
(rf) 
(e) 
ig) 


Limb  very  ill  defined. 

Limb  very  ill  defined  and  very  unsteady. 

13',67  subtracted. 


I',82  added. 
20',52  subtracted. 
2"".  4r,08  added, 
middle  wire,   but 


(/)  21 ',51  subtracted. 
I  was  just  in  time  for  the 
1  believe  it  is  good. 


(A)   Micrometer  at  26,660 :  25,660,  &c. 


(j)    2™.4r,08  added.    Faint  at  the  first  three  wires. 

(k)    Very  unsteady  and  difficult  to  observe. 

(/)    6',79  subtracted. 

{m)  This  transit  was  observed  by  throwing  the  image 

of  the   Sun  on   a  sheet  of  white  paper.     It  is 

a  very  good  method, 
(n)    l'".20',57  addetl. 
(o)    3"".  12",  18  subtracted. 
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Day  of 

the 
Month. 


Julys 
July  4 


July  5 


July  6 


July  7 


Name  of  Star 
or  Flanet. 


Aldebaran .  . . 
Mercury  2  L . 
a  Orionis .... 


O  1  L 

02L 

(a)  Procyon 

(a)  Pollux 

Regulus. . . . . 

Polaris  S.P. 

Arcturus ... 

e  Bootis 

7  Librse.  . . .  , 

a  SeiT)enti8.  , 

2  Ophiiichi.  . 

(4)  Antares 

(c)  A  Ophiuchi 


(rf)  Polaris  S.P. 

Spica 

Arcturus . . . 

e  Bootis 

(e)  a*  Librae . . . 
(/)  &  Ophiuchi. 
(^)  Antares.  . . . 
(A)  Polaris 

])  2  L 


(0 


(*) 


Antares 

A  Ophiuchi 
31  .Scorpii.. . 
Aldebaran  . . 
J  2  L 


(i)  Mercury  2  L. 


01  L 

02  L. 

(/)   Polaris  S.P. 

Spica 

(m)  a*  Librse . . . 

i  Ophiuclii.. 

Antares. 

(«)  A  Ophiuchi 

31  Scorpii.  . 
(o)  a  Aquilic  .  . 
Ip)  Palla-s 


3,9 
38,3 
52,2 

31,2 
48,2 


II. 


III. 


17,8 

52,4 

6,0 

45,7 
3,1 


58,8 
12,5       26,0 
33.19,241. 17,8 


47,2! 
24,0' 
57,0, 
49.8, 
23,1 


1,7 
39,1 
10,9 

3,7 
S6,S 


46,3         1,9 


9,1: 

46,6 
23,3 


22,1 

51,9 
33.41,2  . 

4,lj 

51,1 
45,2, 
57,6| 

2,1] 
27,8 
32,2 


22,8 

1,1 
38,6 
37,3 
35,8 

6,9 


18,3 

6,0 
0,7 
13,0 
15,8 
42,1 
47,4 


32,0 

7,6 

19,3 

0,8 
18,0 


14,0 

3.9,9 
49.20,2 
16,0 
54,4 
24,8 
17,0 
50,0 
22,3 
16,9 

49.20,4 
36,6 
15,7 
53,8 
51,3 

49,1 
22,1 
49-48,6 
33,2 

21,1 
1,5,8 

27,9 

30,0 

57,0 

^,6 


50,8,         5,6       20,1 
8,0      22,6j      37,2 
33.20,241.17,449.19,6 


8,0 


20,9 
50,7 
44,7 
56,9 


52,7 


21,6 
36,1 
34,6 

5,8 
59,9 
12,0 
37,0 

7,0 


35,0 
50,0 
48,0 
20,5 
15,0 
26,9 
50,5 
21,4 


IV. 


45,9 
22,3 
32,9 

15,5 
32,9 
58,9 
29,3 
54,0 
57.13,6 
30,8 
10,0 
38,9 
30,9 
3,8 
37,8 
32,0 


58 


50,8 

30,0 

9,3 

5,9 

3,0 

37,2 

,  2,6 

47,5 

3.'),3 
31,0 
43,0 
44,7 
11,8 
16,7 

34,9 

52,0 

.14,8 

48,9 

4,3 

1,9 

35,9 

30,1 

42,2 

4,3 

35,7 


0,1 
36,9 
46,5 

29,9 
47,1 
11,5 


7,8 
5.27,2 
44,8 
24,9 
52,7 
44,1 
16,3 
52,2 
46,8 

5.28,2 

4,0 

44,1 

23,9 

19,4 

16,1 

52,0 

5.56,6 

1,9 

51,0 
45,9 
57,9 
58,0 
25,9 
31,3 

49,3 

6,7 

5.27,2 

2,7 

18,0 

15,0 

50,4 

44,9 

57,1 

17,9 

49,8 


VI. 


14,0 

51,3 

0,2 

44,2 

1,9 

25,2 


21,3 

13.30,2 

59,0 

40,1 

6,5 

57,7 

30,7 

7,2 

2.0 


17,7 
58,3 
39,C' 
33,"^ 

'  '  '  6,9 

13.58,8 

16,1 


6,2 


13,0 
11,9 
40,7 
46,3 

3,8 
21,1 

16,4 

31,9 
28,6 

5,7 


12,0 

31,4 

4,0 


VII.  Wire. 


h,     m.      s. 


4  .  24  .  27,8 
5.36.  5,8 
5.44.13,6 


6, 

6 

7. 

!■ 

9 
13 
14, 
14. 
15, 
15 
16. 
16, 
17. 

13. 
13, 

14. 
14, 
14. 
16, 
16, 
1  , 
3, 

16, 

17, 

17, 

4, 

4. 

6. 

7, 
7. 

13, 

13. 

14. 

16. 

16. 

17. 

17. 

19. 

19. 


47 
50 
28 
32 
57 
21 


58,7 
16,1 
38,8 


34,9 
37,2 
6.  13,3 
35  .  55,0 
20,0 
11,0 
43,9 
22,0 
16,8 


21  .37,4 

14.31,1 

6.  12,6 

54,5 

47,0 

43,2 


0,4 
29,9 


17.21,0 

2 

5  .  27,6 

24  .  25,9 

52  .  54,8 

0.    0,8 

0.  18,1 

2  .  .35,7 

2 1  .  36,8 

14.29,8 

45,7 

41,9 

20,2 


.39. 

3. 
17. 

2. 

5. 
40, 
45. 


26,9 
45,0 
17,8 


Mean 
of  \l  ires. 


4  .  23  .  45,93 

5  .  35  .  22,09 
5  .  43  .  32,96 


6.47. 
6.49. 


15,14 

32,47 


9.56, 
12.57, 

14.  5, 
14.35, 
15.23, 
15.33, 
16.  3, 
16.16, 
17-    2, 


53,77 

23,6 

30,40 

9,64. 
38,69 
30,60 

3,44 
37,31 
31,81 


12.57.23, 
13.  13.50, 
5 


29, 
9, 


14. 

14.. 35 

14.39 

16.    3.    2, 

16.  16.36, 
0  .  57  .  53, 
3  .  48  .  47, 


16.16.35,96 

17-    2.30,69 

17.    4.42,85 

4.23.44,06 

4.52.  11,44 

5.59.  16,76 


6  .  59 

7.    1 

12.57 

13.  13 


14, 
16, 
16. 
17, 
17, 
19, 
19. 


39. 

3. 
16. 

2  . 

4. 
40. 
44. 


34,66 
51,90 
2,3,8 
48,92 
4,01 
1.55 
35,60 

29,89 

42,00 

4,21 

35,49 


Error  of  CoUiniation +0",  1 . 

Error  of  Level —  2",1 5. 

Meridian  Error +7",6. 


I 


(O 

9, 


The  stars  much  clouded  :  these  observations  are 
not  reduced. 
14',99  subtracted. 
The  first  of  a  double 
star  prece<le<l  it. 
8"'..V,l6  subtracted. 
4',.'iO  added. 
2'".4r,09  subtrncttd. 


star:  another  very  faint 

(<")  6^,99  subtracted. 
(g)  7",45  added. 
(1)   I4',97  added. 


B. 
B. 
B. 

B.' 
B.' 
B. 
B.I 
B.' 
B.' 
B.I 
B.I 
B.I 
B.I 

»i 

B. 

B.' 
B.I 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

i: 

B.I 
B.l 
B.I 
B. 
B. 
B. 

B. 
H. 
B.l 

B.j 

B.l 
B 
B. 
B. 


(t)    Very  faint.  (/)    2'".  41  ",09  add«l. 

(m)  6',99  subtracted. 

(n)    14',97  added. 

(o)    6',81  subtracted.    The  st;ir  very  ill  defined:   the 

diameter  of  its  disk  was  at  least  10". 
(p)    Not  brighter  than  a  star  of  the  lO'""  magnitude: 

the  two  last  wires  are  mere  guesses,  and  the 

others  are   little  better. 
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Transits  Obseuved  in  the  Year  1831. 


Day  of 

the 
Month. 


July  8 


July  9 
July  11 

July  13 


July  14 


July  i; 


July  16 
July  17 


Name  of  Star 
or  Planet. 


(6) 


(a)  Regulus. .  .. 
Venus  1  L. 
(3  Leonis . . . 
Polaris  S.P. 

Spica 

Arcturus. . . 
n^  Librae . .  . 
S  Ophiuchi. 
Antares 


(rf)0  1  L 

02L 

(e)  Polaris  S.P. 


©1  L 

©2L 

(/)  Polaris  S.P. 
(g)  Arcturus. . . 


Arcturus 

(A)  S  Ophiuchi 

Antares 

30  Scorpii 

a  Ophiuchi 

B  LJrsjE  Minoris  . 
>t:7,8'".N.p.D.70°.36' 


(0 
(0 


/3  Leonis 

])  1  L 

Polaris  S.P 

Arcturus 

B  Ophiuchi 

Antares 

30  Scorpii 

a  Ophiuchi 

0  UrssB  Minoris  . 


Regulus. . . . 
Venus  1  L . 
(m)  Polaris  S.P. 
Arcturus. . . 
c  Ophiuchi. 


Arcturus. 


©1  L. 

©2L. 


9,8 
42,8 


33  18,8 
7,7 
44,8 
21,6 
20,4 
49,7 


19,1 


12,1 

28,7 


23,3 
56,4 
27,8 
41.16,2 
21,0 
59,1 
35,6 
33,9 
4,8 

16,0 
33,9 
41.15,4 

26,2 
43,1 
41.17,4 


13, 


41,7 
17,0 
46,5 

33,7 
52,0 
18,6 
11,8 

10,0 


33.17,8 
40,9 
16,5 
46,1 
.33,1 
51,6 

13.18,0 

5,1 

2,8 

33.18,2 

40,4 

16,4 

40,0 

30,8 
46,4 


II. 


III. 


17 


55,9 

30,6 

1,7 

48,6 

5,9 
.  5,4 
25,9 

24,0 


41.15,6 

55,3 

30,1 

1,0 

47,9 

5,4 

17.  4,6 

18,9 
16,9 
41.17,8 
54,6 
29,9 

54,4 

45,4 
1,2 


37,1 
10,8 
41,9 
49.19,8 
34,8 
13,4 
49,5 
47,5 
20,0 

30,9 
48,7 
49.20,4 

41,0 

57,3 
49.20,9 


IV. 


50,9 

24,6 

56,0 

57.12,8 

48,5 

28,1 

3,7 

1,1 

35,2 

45,7 
3,6 


10,5 
44,0 
16,4 
3,7 
20,0 
20.53,4 
40,2 

37,7 

4^6,9 

49.17,4 

9,9 
43,6 
16,2 

3,0 
19,4 
20.51,6 

33,0 

30,3 

49.18,4 

9,3 

43,1 

8,8 

59,8 
15,9 


55,8 

12,8 

57.15,0 

26,0 

24,9 
57,7 
31,9 
18,9 
33,9 
24.43,6 
54,9 

52,2 
1,2 


24,2 
57,4 
31,5 
18,1 
33,6 
24.43,4 

47,1 
44,1 
57.13,6 
23,7 
57,0 

23,5 

14,7 
30,6 


V. 


VI. 


VII.  M'ire. 


m.    s.      m.    s.      h.    m.      s. 


5,0 :  9 .  57. 

38,2       51,910.    8. 

9,7!      23,3  11.38. 

5.27,4 II3.21  . 


2  2 
42^1  i 

17,4[ 
14,3 
49,9 

0,4 

17,8 


10,2 
26,9 


40,0 
39,0 


46,6 
33,6 
47,6 


15,913.  14 
56,614.  6 
31,414.39 
27,9!l6.    3 


5,8 
37,5 
36,2 
29,3 
10,6 
45,1 
41,0 


5,016.17.  19,7 

15,1  7.  8.29,8 
32,6  7.  10.46,6 
13.21  .33,8 


24,9 
41,5 


54,4 

52,9 

24,3 

1,3 

48,6 

1,2 

28.24,2  32.10,8 
8,9       23,0 


7.16.39,2 
7  .  18  .  55,9 

12 

14.    6.    8,6 


5,9 
14,8 
5.26,2 
38,1 
13,4 
46,0 
32,9 
47,0 
28.24,2 

1,0 

57,6 

5.28,0 

S7,6 

10,2 

37,5 

28,9 
44,8 


19,9 
28,4 
13.27,8 
52,7 
24,1 
1.2 
48,0 

0,9 
32.11,0 

14,7 
11,2 

51,9 
23,7 

51,7 

43,3 
59,6 


6. 

3. 
17. 

4. 

25. 

.35. 

41  . 


7,3 
37,4 
16,1 

3,5 
14,5 
54,2 
36,9 


.38. 
.52. 
.21  , 
,    6. 

3. 
17. 

4. 
.25. 


11 

11 

13 

14. 

16. 

16 

17. 

17 

18  .  35  .  53,6 


33,7 
41,9 
33,6 

6,7 
37,6 
15,8 

3,1 
14,8 


9. 
10. 
13. 
14. 
16. 


57.28,1 

35  .  24,8 

21  .38,2 

6.    6,5 

3 .  37,1 


14.    6.    5,8 

7  .  40  .  57,6 
7  .  43  .  13,6 


IMean 
of  Wires. 


9- 
10. 

11  . 

12  . 
13. 
14. 
14. 
16. 
16, 

7. 
7  • 


56 .  50,99 

7 .  24,36 

37  .  55,71 

23,0 

48,49 

27,82 

3,47 

0,87 

34,90 


7. 
10. 


45,57 
3,18 


7.  15.5.5,63 
7.  18.  12,31 
12  .  57  .  24,2 
14.    5.2.5,74 


14; 
16. 


5  .  24,60 
2  .  57,41 


16.  16.31,50 

17.  3.18,66 
17  .  24  .  33,59 
18.24.38,6 
19  .  40  .  54,51 


37-51,91 

52.    0,85 

57.21,3 

5 .  23,97 

2.57,12 

31,11 

18,02 

33,24 

38,1 


16. 
3. 

24. 
24. 


9-56.  46,84 
10  .  34  .  43,96 


12.57. 
14.  5. 
16.    2', 


23,5 

23,43 

56,77 


14.    5.23,10 

7  .  40  .  14,36 
7  .  42  .  30,30 


B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

i: 

B. 

B.l 
B. 
B.' 
B. 
B. 
B. 

B. 
B.l 
B.' 
B. 


Error  of  Collimation  +0",1. 
Error  of  Level  to  July  9,  -2",  15. 
Meridian  Error  4-7",6. 


From  July  11  to  July  15,  -2",51.     For  the  rest,  -2",08. 


IS',77  added. 
6',99  subtracted. 
2™.41",09  added. 

The  last  wire  struck  out,  and  CjOS  subtracted. 
Very  cloudy  and  indistinct:  this  observation  is 
not  reduced. 
(,/■)  8'".6",40  added. 


(«) 
(A) 

(d) 


(g)  21 ',51   .subtracted. 

{k)  2",24  added. 

(i)  13',79  subtracted. 

(k)  r,77  subtracted. 

(/)  The  fifth  wire  rejected:  it  is  certainly  wrong: 

.2",24  added  to  the  mean  of  the  others, 

(m)  Z'".^V,12  added. 


Tbaxsits  Observed  in  the  Ye.vr  1831. 


Day  ot 

tiie 
Month. 


July  ll 


July  18 


I 


July  19 


July  21 


July  22 


July  23 
July  24 


Name  of  Star 
or  Planet. 


/3  Leonis 

(a)  Polaris  S.P 

Spica 

Arcturus 

Antares 

a  Ophiuchi 

2  Ursae  Minoris  , 
(6)  A.S.C  222.5  . 


p*  Sagittarii. 


(c) 


Venus  1  L 

Polaris  S.P 

Spica 

Arcturus 

^  1  L 

2  Ophiuchi 

Antares 

a  Ophiuchi 

i  Ursffi  Minoris  . . 
p*  Sagittarii  , 


:+:7,8"".N.P.D.108".42' 


(rf)0  1  L. 
02  L. 


(c)  Polaris  S.P. 
.\rcturus . . . 
a  Aqailae  . . 


I3  Leonis 

(/)  ?  Ophiuchi.  . . 
(g)  Antares 

a  Ophiuchi.    . 

(/')  5  IL 

(.)   Pallas 

a  Aquilae  ..  . . 

ti*  Capricorni . 

Uranus 

Ceres 

Jupiter  1  L  . . 

Jupiter  2  L  . . 


a  Ophiuchi, 


02L 

(X)  Polaris  S.P 

(/)  Antares 

a  Ophiuchi 

«  Ursffi  Minoris. 


8,5 

33.19,4 

1,9 

39,1 

44,4 

50,0 

13.15,2 


42,8 
18,9 


1,9 
38,8 

4,8 
14,5 
44,0 
49,4 
13.15,4 
42,0 
32,9 


48,6 

33.21,0 
37,7 
15,8 

6,2 
13,2 


48,2 


44,2 
15.9 
22,4 
40,3 
1,8 
32,5 


48,0 
44,3 


42,1 

47,8 
13.18,4 


II. 


22,4 

41.18,6 

15,7 

53,8 

59,9 

S,9 

17.  0,8 

45,0 

57,0 

32,6 

41.18,4 

14,9 

53,0 

18,9 

28,0 

v58,9 

3,8 

17.  2,4 

56,2 

47,0 

48,4 
3,4 

41.19,4 
51,8 
29,4 

20,1 
26,4 


49.20,257.15,8 


2,0 


29, 
36,5 
54,4 
16,3 


49,8 

1.7 

58,9 


56,9 

1,3 

17.   1,8 


HI. 


36,2 


IV. 


V. 


50,7 


29,0 

8,0 

14,8 

17,8 

20.49,4 

0,2 

10,9 

45,9 
49.20,4 
28,8 
7,5 
32,8 
41,4 
14,0 
17,2 
20.48,2 
10,7 
1,8 

2,7 
17,6 

49-22,6 
(),1 
44,0 

34,1 
39,9 
12,3 
15,8 
10,6 


43,5 
22,6 
29,9 
31,9 
24.41,2 
15,4 
25,7 

59,9 


4,6 
5.28,4 
56,7 
36,8 
44,7 
45,3 
28.21,6 


42,7 
21,9 
47,3 
55,0 
29,1 
31,1 
24.40,4 
25,0 
15,7 

16,9 
32,4 


42,7 
50,5 

8,4 
32,0 

0,3 


15,5 
13,3 


14,9 
20.45,2 


20,8 
57,2 

48,4 
53,0 
26,9 
29,2 
25,4 
26,4 
56,0 
4,0 
22,1 
47,1 


17,4 

28,9 

27,5 
57.26,4 
26,9 
28,4 
24.26,8 


32 


39,7 
13,6 


57,0 

36,1 

1,6 

8,3 

43,9 

44,8 

28.20,2 

39,1 

2.9,9 

31,2 
46,6 

5.29,2 
34,8 
10,7 

2,2 

G,9 

42,3 

43,3 


32 


10,0 
17,8 
36,6 
2,4 
28,5 


43,1 

41,8 

5.28,2 

41,8 

42,8 

28.21,2 


VI. 


18,3 

10,3 
51,0 
59,7 
59,0 
■  7,8 
45,2 
55,8 

26,8 


9,8 
50,7 
15,5 
21,9 
59,1 
58,3 
,  4,4 
53,1 
44,0 

45,3 
0,8 


13.34,8 
49,1 
24,0 

16,0 
20,4 
57,0 
57,1 
55,0 
55,5 
23,8 
32,0 
50,8 
18,0 


45,8 


56,9 


VII.  Wire. 


11  .38.31,9 
13.21  .38,2 

13.  14.23,9 

14.  6.  5,9 
16.  17-14,5 
17.25.  12,8 
18.35.51,2 
19.  1-  0,1 
19-10.   7,9 


46 .  40,7 

21  .37,6 

.  14.23,1 

6.    4,4 

5.29,3 

35,0 

13,7 


3 
17 
25 
35 
10 
15 


12,2 
51,2 

7,2 
58,1 


7  .  48  .  59,6 
7.51  .15,6 


13. 
14. 
19. 


21  .  39,8 

6.    .3,3 

40  .  37,5 


11.38, 
16.  3. 
16.  17. 
17-25. 
18 .28 . 
19-33. 
19-40. 
20.  6. 
21  .  1  . 
21 .21  , 
21 .27. 
21  .  27. 


2.0,9 

33,9 

12,2 

11,0 

9,8 

<),5 

37,4 

45,9 

4,8 

33,0 

56,4 


17.25.  10,7 


56,7  8.11.  10,8 
13.21.  .■30,4 
16.  17-12,1 
17-25.  10,2 
18.. 35.  53,0 


57,0 

56.6 

32.  6,4 


Mean 
of  Mires. 


1 1  .  37  .  50,37 

12  .  57  -  24,6 
13.  13.43,00 
14  .  5  .  22,45 
16  .  16  .  29,70 
17.24.31,53 
18.24.35,3 
19.  0.15,16 
19.    9-25,69 


10.45. 
12.57. 

13.  13. 

14.  5. 

15.  4, 

16.  2. 
16.16. 
17-24. 
18.24, 
19.  9. 
19.15, 


59,78 

23,8 

42,60 

21,77 

47,17 

54,87 

28,96 

30,97 

34,6 

24,76 

15,63 


7  .  48  .  16,79 
7.50.32,14 

12.57.26,0 
14.    5.20,51 
19.39.56,94 


11  , 
16, 
16. 
17 
18, 
19 
19 
20, 
21  , 
21  , 
21  . 
21  , 


37.48,13 

2  .  53,38 

16.27,21 

24 .  29,52 

25,65 

26,81 

56,44 

4,16 

22,48 

47,23 

14,34 

17,78 


27 
32 
39 
6 
0 
20 
27 
27 


17.24.29,26 


10.27,62 
57  .  22,6 
16.26,98 
24  .  28,86 
24 .  33,3 


F.rror  of  f'oUiniation  to  ft  Leonis  July  22,  -|-0",1.     For  the  rest,  —  0",5. 
Error  of  Level  to  ft  Leonis  July  22,  -2",08.     For  the  rest,  -2",33. 
Meridian  Error  to  ft  Leonis  July  22,  +T',6.     For  the  rest,  +6",5. 


I 


(o)    2".  4 1  Ma  added. 

ih)    ()',02  subtracted. 

(c)     l',66  subtracted. 

ft/)    7*,23  Rubtractetl.  (c)  r,77  subtracted. 

( /)  Tr,\nsit  Hkykiiseo,  Illuminated  knd  Wf,»t. 


,93  subtracted. 


(g)    14*,9.'i 

(ft)    14',55  subtracted. 

(0    7',09  subtracted. 

see  it. 
(*)    10™.4.5',71   subtracted 


Brighter  than   1  expected  u> 
(/)    S',49  subtracted. 
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Transits  Observed  in  the  Year  1831. 


Day  of 

tlie 
Month. 


July  24 


July  25 


Name  of  Star 
or  Planet. 


:4c7,8'".N.r.D.10S".42 

Pallas 

a  Aquilie 

a^  Capricorni 

(«)  D  1  L  

(«)  ])  2L.. 

(b)  V  Capricorni 

A.S.C.  2457 

19  Capricorni 

3  Piscis  Australis. 


I.         II. 


July  26 


(c)  Mercury  1  L . .  . 

Venus  1  L 

(rf)  Polaris  S.P 

Spica 

Arcturus 

2  Ophiuchi 

Antares 

a  Ophiuchi 

(e)  2  Ursoe  Minoris  . 
;|<7,8'°.N.P.D.108°.42' 

a  Aquilse 

A.S.C.  2437.... 

A.S.C.  2482  .... 

0  Capricorni .... 

Uranus 

D  2_L 

Jupiter  1  L 

Jupiter  2  L 

Procyon  


31,0 
8,9 
14,9 
22,2 
44,2 
56,7 


25,3 
55,0 

52,8 

2,0 
33,6 


58,7 
36,1 

11,9 
41,4 
46,9 


0  1  L 

02L 

Mercury  1  L . . . 

Polaris  S.P 

3  Ophiuchi 

a  Ophiuchi 

S  Ursa:  Minoris. 
(/):^8,9'".N.p.D.110°.7' 
<g)  A.S.C.  2270.... 
(/i)  *  9'".N.P.D.71'.43' 

a  Aquilse 

o^  Capricorni . . . 

V  Capricorni .... 
(i)  A.S.C.  2457  .... 
(k)  19  Capricorni... 

Piazzi  121 

Jupiter  1  L . . .  . 


30,.$ 
14,3 
43,1 
53,0 

6,8 
11,2 
23,2 

9,9 


III. 


44,8 
22,6 
27,7 
36,0 
59,4 
10,9 


39,4 
9,3 
7,6 

15,9 

47,3 


6,9 

23,2 
38,2 
15,9 

33.11,8 
11,3 
46,0 

13.13,2 


8,2 
13,7 
21,2 

4,9 


12,7 
40,8 


12,3 

50,0 

25,1 

56,1 

0,3 

16.58,2 

44,2 

28,0 

57,0 

7,1 

20,9 

24,7 

37,9 


26,7 
20,1 

38,0 
52,5 
29,8 
41.17,4 
24,4 

59,9 
l6.,57,4 
2.%2 


59,2 
S6,9 
41,5 
49,9 
13,7 
25,3 
34,0 
53,9 
23,3 
23,0 


49.: 


IV. 


V. 


VI. 


20. 


30,4 
0,9 
21,2 
25,7 
4,8 
38,4 
11,0 
14,7 
42,8 
58,6 
41,4 
10,8 
21,0 
34,9 
38,8 
52,1 
37,0 


57 


24, 


49 


20. 


22,7 
27,2 
34,5 
18,9 
38,1 

7,9 
28,0 


33,4 

52,7 
6,9 
44,5 
22,8 
37,7 
13,7 
42,2 
37,5 
23,2 
35,9 
40,8 
48,8 
33,2 
52,6 
21,9 
43,3 
7,9 


12,9 
51,1 
54,9 

3,7 
27,9 
39,9 
47,9 

7,8 
37,1 
37,9 

44,8 
14,1 
36,4 
38,9 
18,9 
51,8 
25,7 
27,9 
,26,4 
12,7 
55,0 
24,6 
34,9 
48,7 
52,9 
6,4 


28 


57 


24, 


54,8 
46,8 

6,8 
21,1 
58,6 
39,4 
51,0 
27,1 
24,6 
51,8 
36,9 
50,3 
54,0 

2,1 
46,9 

6,4 
36,2 
58,2 


27,7 

5,4 

8,7 

17,7 

42,8 

54,8 

3,0 

22,0 

51,8 

53,2 

59,4 
27,8 
5.28,8 
53,0 
33,0 

5,6 
41,0 
42,0 
18,2 
26,9 

8,9 
39,0 
49,1 

3,1 

7,9 

21,0 

5,2 


41,9 
19,8 
22,6 
31,0 
57,3 
9,4 

16,4 

36,3 
6,1 
9,0 


41,4 


VII.  M  ire. 


32 


28 


0,6 

21,1 
35,8 
12,9 
.24,8 

4,8 
41,0 
.16,2 

6,1 
51,2 

5,0 

7,9 
16,3 

1,5 
20,8 
50,8 
13,9 
36,3 


6,9 
47,6 
19,0 
55,9 
55,6 
.  3,8 
41,0 
22,5 
52,9 

3,5 
17,4 
21,7 
35,2 


13 


32. 


22,9 
14,1 

35,4 
50,2 
27,3 
.30,2 
18,4 
54,9 
.  1,8 
20,7 

5,3 
19,1 
21,5 
29,9 
15,7 
35,2 

4,8 
29,1 


19. 
19. 
19- 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
21  . 

8, 
11. 
13. 
13. 
14. 
16. 
16. 
17. 
18. 
19. 
19. 
20. 
20, 
20, 
21  , 
21  , 
21 
21 

7 


.56,1 
.34,5 
.36,1 
.44,9 
.  12,1 
.23,9 
.31,0 
.50,8 
•19,9 
.23,9 


41  .  27,9 
11  .55,0 
21  .30,6 
14.20,6 
6.    2,0 


Wean 
of  Wires, 


3. 
17. 
25. 
35. 


32,5 

11,1 

9,7 

49,6 

.  15.55,3 

.  40 .  35,9 

.29.    6,8 

.46.  17,2 

.54.31,2 

.    0.35,5 

.  10  .  50,0 

.  26 .  33,0 

.26 

.  28  .  27,7 


16 
19 
49 
21 
3 
25 
35 
40 
16 


49,8 

4,5 

41,8 

32,8 

31,9 

8,9 

48,2 

34,8 

19,7 

29  .  33,0 

40 .  3.5,0 

43,9 

29,9 

49,3 

19,0 

44,6 

4,6 


6 
28 
37 
43 
15 
26 


19. 
19. 
19. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20, 
20. 
21 


15.  13,37 
30.51,31 
39  .  55,20 

6.  3,63 
14.28,20 
16.40,13 
27  ■  48,29 
37.  7,93 
42  .  37,50 

0.38,20 


8.40. 
11 .11. 

12  .  57  . 
13.13. 
14.  5. 
16.  2. 
16.16. 
17.24. 
18 .24. 
19-15. 

19  •  39  . 
20.28. 

20  .  45  . 

20  .  53  . 
20.59 
21.10 

21  .25 
21  .25 

7.27 


44,87 

14,30 

25,9 

.  39,45 

•  18,92 
.  52,04 
.  26,03 
.28,16 
.30,6 

•  12,71 
.55,14 

•  24,89 
.35,11 
.  49,00 
.  5,3,24 
.  6,55 
.51,19 
.54,91 

•  47,09 


8.  16. 

8.  18. 

8.48. 
12.57. 
16.  2. 
17.24. 
18.24. 
18. 39. 
19-15. 
19.28. 

19 .  39 . 

20.  6. 
20.27. 
20  .  37  . 

20  .  42  . 
21 . 14. 

21  .25 


6,72 
.21,31 

•  58,09 
.  25,6 
.51,35 
.  27,36 

•  29,1 

•  51,89 
■  37,09 
.  50,60 
.  54,30 
.    2,38 

•  47,29 
.  6,66 
.  36,37 
.  58,55 
.  22,32 


Error  of  Collimation —  0",5. 

Error  of  Level -2",33. 

Meridian  Error •\-6",5. 


(a)    Both  limbs  of  the  Moon  were  distinct  enough 

for  observation. 
(6)    14',17  subtracted. 

(c)  4»,80  added. 

(d)  6''.3',38  subtracted. 

(e)  l'".52',62  subtracted. 


(/)  7',13  subtracted. 

(s)    14',  17  subtracted. 

(ft)    Mistaken  for  Pallas  from  an  error  in  the  Berlin 

Ephemeris. 
(j)     7',07  subtracted. 
(*)   7',06  subtracted. 


Transits  Observed  in  the  Year   1831. 
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Day  of 

tlie 

Month. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


II. 


III. 


IV. 


V. 


VI. 


VII.  Wire. 


A.     m. 


Mean 
of  Wires. 


A.      m. 


July  26 


July  27 


Jupiter  2  L . 
D2  L 


(6) 


01  L 

02L 

Polaris  S.P 

a  Ophiuchi 

S  Ursae  Minoris. 

a  Aquilae 

a^  Capricorni. . . . 


A.S.C.  2437. 
A.S.C.  2482  , 

Uranus 

Jupiter  1  L  , 
Jupiter  2  L . 


19,3 

19,8 
34,3 

33.11,8 
45,6 

13.13,2 
12,9 
20,2 


51,4 
11,3 


57,9 
33,3 

34,1 
48,7 

41.19,2 
59,1 

16.56,4 

26,5 

33,5 

55,0 

5,7 


July  28 


©1  L 

©2L 

(rf)  I  Ophiuchi 

a  Ophiuchi 

I  Ursae  Minoris . . . 
(e)   Pallas 

a  Aquila; 

a*  Capricorni 

Uranus 

(/)  Jupiter  1  L 

Jupiter  2  L 

(^)  c  Urs.  Minoris  S.P. 


15,4 
29,8 


28,9 

29,5 
43,8 


44,6 
13.11,6 


12,2 
19,3 
40,2 
41.3 


58,1 
16.54,8 
14,5 
25,6 
33,0 
54,4 


59,1 


July  29 


01  L 

02L 

Mercury  1  L.... 

Polaris  S.P 

(A)  Antares 

(i)  0  UrsjE  Minoris  . 
(^)  a  Aquilse 


10,1 

24,2 

56,9 

33.11,2 


24,2 
38,6 
10,8 
41.17,8 
53,1 


July  SO 


(0 


OIL 

02L 

Mercury  1  L... . 

Venus  1  L 

Polaris  S.P 

Spica 

Arcturus 

I  Ophiuchi 

Antares 

a  Ophiuchi 

I  Ursae  Minoris. 


4,7 
18,5 
30,2 
38,5 
33.11,6 
54,6 
32,0 

8,0 

37,7 

43,1 

13.  9,4 


24,6 

18,1 
32,2 
44,1 
51,7 
41.18,2 

7,9 
46,0 
21,1 
52,1 
56,3 
16.52,8 


47,2 


25,8 
1,7 


47.8  1,8 
2,7       17,0 

49.23,8 

12,9[      26,3 
20.42,424.23,2 

39.9  53,1 


47,2 
9,4 
19,2 
19,1 
39,1 


43,7 
57,9 


1,1 
23,1 
32,9 
32,8 


56,5 

57,5 
11,9 
49,2 
25,3 
20.40,8  24.22,2 


11,9 


43,2 

52,3 

0,6 

22,2 


28,8 

39,0; 

46,8 

8,9; 

9,7, 

...|     26,7 
20.25,624.17,4 

38,3  52,5 
52,8,  6,8 
24,9  38,8 
49.20,65730,8 
7,9  22,3 
20.39,424.22,2 
..!      50,9 


32,5  46,9 
46,8,  1,0 
58,2       11,9 

5,2,      18,4 
49.21,457.37,4 
21,9|      35,1 

0,6; 
S4.7i 

7,2! 
10,4' 


14,5 
47,7 
21,9 
23,8 


20.39,224.20,2 


16,1 

16,6 

31,1 

5.28,6 

41,1 

28.15,6 

7,3 

15,3 

37,2 

47,7 

47,1 

7,0 


12,4 

26,6 

3,0 

39,3 

28.13,4 

56,9 
6,0 
14,4 
36,6 
36,1 


27.57,4 

6,9 

21,0 

53,6 

5.29,6 

37,9 
28.13,6 

5,9 

1,4 
15,4 
26,4 
32,1 
5.32,6 
49,0 
29,0 
1,8 
37,1 
38,1 
28.11,6 


32 


54,1 
30,1 

30,9 
45,7 

54,9 
.  0,8 
20,8 
29,0 
51,3 
1,8 
1,3 


32 


25,1 

26,6 
40,8 
16,7 
53,2 
,  0,2 
11,4 

19,9 
28,1 
51,0 


55,1 


21,3 

35,4 

7,8 

13.26,8 

53,0 
31.58,4 

19,2 

15,8 
29,2 
40,3 
45,6 

2,9 
43,3 
15,1 
52,0 
51,7 
31.58,8 


21, 

22, 

8, 
8. 
13, 
17. 
18, 
19. 
20. 
20, 
20. 
21  , 
21  , 
21  , 


25 

3  .  44,8 

20 .  45,5 
23.  0,4 
21  .31,8 
25.  8,2 
35  .  47,6 
40 .  34,5 
6 .  42,9 
5,6 
15,9 
15,6 
35,1 


29- 
46. 
0. 
25. 
24., 


8.24. 

8.26. 
16.  3, 
17-25, 
18.35, 
19-28, 
19  -  40 , 
20-6, 
21  .  0. 
21 .25, 
21  .  24. 

6.35. 


40,8 

54,9 

30,1 

7,0 

46,8 

25,2 

33.4 

42,0 

5,1 

5,9 

29,4 


8, 
8, 

9 
13, 
16. 
18. 
19- 


28  .  35,6 
30 .  49,7 
13.21,9 
21  .31,2 
17.  7,9 
35 .  46,2 
40  .  32,9 


8.32, 
8.34, 


20 
,28 


13.21 
13.  14 


14. 
16. 
16. 


5 

3 

17 


17.25 
18.35 


29,7 
43,7 
54,8 
59,0 
30,4 
16,7 
57,8 
28,5 
7,1 
5,9 
45,6 


21  .  25  .  26,04 
22.    3.    1,78 


8 

8 
12 
17 
18 

19 

20, 

20, 

20. 

20, 

21  , 

21  , 

8, 
8, 

16, 

17. 

18, 

19 

19 

20, 

20 

21  , 

21  , 
6, 


.20.  2,35 
.22.  17,13 
.  57  .  26,7 
.  24 .  26,87 
.  24  .  28,5 
.  39  .  53,57 
.  6.  1,31 
.  28  .  23,28 
.  45.33,51 
.59.33,11 
.  24  .  53,04 
.  24  .  56,94 

23  .  57,99 

26  .  12,24 

2  .  49,58 

25,63 

27,1 

42,96 

52,63 

0,60 

22,63 

23,17 

27,08 

12,5 


24 
24 
27 
39 
6 
59 
24 
24 
24 


8  .  27  .  52,70 
8.30.  6,93 
9.  12.39,25 
12  .  57  -  24,0 
16  -  16  .  22,90 
18.24.26,2 
19-39-51,87 


8-31 

8.34 

9-20, 

11-28, 

12.57, 

13. 13, 


14. 
16. 


16.16 
17-24 
18.24 


47,02 
0,97 
12,27 
18,65 
26,5 
35,44 
14,74 
48,13 
22,15 
24,19 
25,4 


B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 


Error  of  Collimation  —  0",5. 
Error  of  Level  to  July  29,  -  2",33. 
Meridian  Error  +6",5. 


On  July  30,  -2",S5. 


3"'.15',64  added. 
6",99  subtracUd. 
14^,07  subtracted. 
20*,  17  subtracted. 
7',04  subtracted. 


r)  Perhaps  the  fifth  wire  ought  to  be  37*,  1- 


(g) 


_ 


2""-  49',94  subtracted, 
observation. 

subtracted. 
,72  subtractftl. 
(*)    10",83  subtracted. 
(0    2'».4r,27  added. 


(A)   7',45  su 

(0   3°'.4.';",'; 


Fleecy  clouds:  doubtful 
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Transits  Observed  in  the  Year  1831. 


Day  of 

tlie 
Month. 


July  30 


July  31 


Name  of  Star 
or  Planet. 


:^<8,9".N. P.D.I  10".7' 

Pallas 

:+c8,9'".N.P.D.70°.36' 

a^  Capricorni 

Uranus 

Ceres 

Jupiter  1  L 

Jupiter  2  L 


II. 


5,8 

29,1 
20,2 
17,8 
19,9 
22,1 
42,1 


AUE 


Aug.  3 


Aug.  6 


O  1  L 

©2L 

(a)  Mercury  1  L — 

Venus  1  L 

(6)  ft  Leonis 

(c)  Polaris  S.P 

Spica 

Arcturus 

a  Ophiuchi 

8  Ursae  Minoris  . 

5^  9'".N.P.D.  70''.22' 

:^<8,9'".N.p.D.70".36' 
(rf)  a^  Capricorni . .  . 

Ceres 

Jupiter  1  L . . .  . 
Jupiter  2  L . . .  . 


0  1  L. 

(c)  ©  2  L. 


©1  L 

©2L 

Venus  1  L. . . 

(f)  a  Ophiuchi. . . 

a^  Capricorni. 


58,7 
12,0 
53,5 
57,8 


III. 


IV. 


20,1 
43,0 
34,6 
31,3 
33,8 
36,4 


54,0 
31,4 
42,4 
13.  9,6 
36,4 
20,2 


29,3 
11,8 


Aug.  7 


©II 

©2L 

Venus  1 L 

I  Ophiuchi 

a  Ophiuchi 

S  UrssB  Minoris. 
a"  Capricorni.... 

Jupiter  1  L 

Jupiter  2  L 


©1  L 

(g)  Arcturus..., 

6  Ophiuchi. 

Antares 

(/i)  a  Ophiuchi. 


51,7 
5,0 

36,7 
50,0 

44,7 


13, 


16,1 

9,7 
22,2 
13,1 

4,1 
39,1 

5,4 
14,4 

7,6 


59,9 

27,9 

3,5 

32,9 


0,3 

12,5 

26,1 

7,8 

11,2 

14,2 

,18,8 

7,7 

45,7 

56,0 

16.52,2 

49,8 

34,1 


41 


34,0 
56,9 
48,9 
45,1 
48,0 
52,2 
10,3 


47,9 
9,9 
3,0 

59,0 
1,9 
8,0 


VI. 


45,1 


26,6 
40,3 
21,7 
24,7 
28,0 
49.23,6 
21,5 
59,9 

9,9 
20.36,8 

4,2 
48,4 
44,1 

0,1 
39,7 


28,2 

40,9 
54,4 
35,1 
37,9 
41,9 


29,8 
5,9 


50,8 

3,9 

57,8 


29,8 

23,5 
36,0 
26,4 
17,0 
53,0 
16.47,8 
28,0 


24,8 

13,5 
41,8 
16,8 
47,6 


24 


19,8 
33,3 

4,9 
17,9 
11,5 

8,3 
43,2 

37,5 
50,4 
39,8 
30,8 
6,6 
20.34,0 
41,8 
35,2 


27,4 

56,0 

30,3 

3,0 

6,1 


34,7 
13,9 
23,1 
,21,6 
18,2 
2,7 
58,3 
14,9 


2,8 
25,3 
17,6 
13,1 
16,5 
23,1 
38,1 


VII.  Wire. 


Mean 
of  Wiles. 


h,    m.     s. 


16,918 
39,719 
31,5  19.39 
26,9,20.  6 
30,5  20  .  59 
38,621  .  14 
.  ...  21 .24 
55,9  21  .23 


40.31,7 
26  .  53,4 
45,8 
40,8 
44,4 
54,0 
,    6,0 


54,7 
8,4 
49,9 
51,3 
56,2 


9,1 
23,1 


48,9 
28,7 
37,0 
28.12,8 
32,7 
16,9 
12,4 
30,4 
8,0 


31 


57,1 

3S,9 
47,1 

18,8 
31,8 
24,6 
21,9 
56,8 

51,3 
4,1 
52,7 
44,0 
20,2 
24.16,2 
55,2 


52,8 

41,4 
10,7 
43,6 

17,7 
19,8 


48,4 
1,9 

33,3 
46,6 
38,4 
36,0 
11,1 

5,9 
18,8 

6,8 

57,7 

34,0 

28.  7,4 

9,5 

3,4 


8 

8 

9 

5,111 
10,311 

....'13 
2,2'l3 
43,014 
51,217 
,58,2|l8 
47,0,19 
31,ljl9 
26,120 
46,021 
.  ...  21 
25,8,21 


36 

38 

28 

32 

,38 

,21 

.  14 


23,4 
37,2 
17,8 
18,7 
24,1 
31,4 
15,8 
57,2 
5,3 
45,8 
1,2 
39  .  45,3 
6  .  40,4 
14.  1,6 
23  .  35,8 
23 


5 
25 
35 
26 


2,3 


8.40 
8.42. 


16,8 


47,7 
0,7 
51,8 
49,9;  17 
24,9  20 


8. 

8, 

11  , 


55,7 
24,7 
57,1 
32,8 
33,5 


19,9 
32,7 
20,1 
11,3 
48,1 
31.53,6 
23,1 

21,0 

9,8 
39,1 
10,9 
48,0 
47,3 


48  .  1,9 
50  .  14,6 
42.  5,3 
25.  3,7 
6 .  38,7 


8.59 
9-    1 

11  .51 

16.    3 

17, 

18, 

20 

21 

21  , 


33,8 

46.7 

33,7 

24,8 

25.    2,2 

35  .  40,4 

6 .  36,9 

20.31,5 

20 


9. 

14. 
16. 
16. 
17. 


3, 
5. 
3, 

17. 
25. 


23,7 

53,7 

24,3 

2,9 

1,8 


18.39.48,46 
19 -26.  11,0.') 
39.  3,08 
5.59,15 
59-  2,14 
14.  7,77 
23  .  24,04 
23  .  28,24 


19. 
20. 
20. 
21  , 
21  . 
21  . 


8.35 

8.37 

9-27 

11.31 

11  .37 

12.57 

13.  13 

14.  5 
17-24 
18.24 
19-25 
19-39 


20. 
21. 


21  .22 
21  .22 


.  40,84 
.  54,50 
.  35,80 
.38,10 

.42,17 
.26,5 

-  34,97 
.  14,26 
.  23,56 
.25,3 
.  18,50 
.  2,67 
.  58,48 
.  15,34 
.  53,74 
.  57,68 


8.39.34,11 
8  .  41  .  47,49 


8. 

8. 
11  . 
17. 
20. 

8. 

9. 
11  . 
16. 
17 
18, 
20, 
21  , 
21  , 


47 
49 
41 
24 
5 


19,16 
32,21 
24,87 
,22,21 
57,23 


58  .  51,65 
1  .    4,41 

50  .  53,23 
,  2  .  44,24 
,  24  .  20,45 

24  .  20,7 
,    5.55,56 

19-49,34 

19  -  52,98 


9.  2.41,62 
14.  5.10,48 
16.  2.4,3,79 
16.  16.  17,85 
17.24.19,95 


B. 
B. 
B, 
B 
B 
B 
B 
B 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

B, 
B, 

B, 
B 
B 
B 
B 

B. 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B.l 

B.I 


B.l 
BJ 
B.' 
B.l 
B.' 


Error  of  Collimation  —  0",5. 

Error  of  Level  to  Aug.  3,  —  2",S5. 

Meridian  Error  to  Aug.  3,  +6",5. 


For  the  rest,  -  2",28. 
For  the  rest,  +7",8. 


(a)    The  4"^  and  7*  bad. 

of  the  others. 
(6)    6',95  subtracted, 
(rf)    13',78  subtracted. 


1 7',57  added  to  the  mean 


(0 
(0 


l',87  added. 
10-,66  added. 


(f)  1 3',  75  subtracted.  The  6""  wire  was  set  down  46',9. 

(g)  The  4"^  wire,  which  appears  doubtful,  is  omitted, 
and  0',05  subtracted  from  the  mean  of  the  others. 

(/()    13",75  subtracted. 


Transits  Observed  in  the  Year  1831. 
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Day  of 
the 

Montli. 


Aug.  7 


Aug.  8 


Aug.  9 
Aug.  10 


Name  of  S(ar 
or  Planet. 


i  Ursae  Minoris. 

a  Aquilae 

a*  Capricorn!.... 


01L 

(a)02L 

Venus  1  L. 
Arcturus. . . 


©2L. 


Aug.  11 


Aug.  12 


©1  L 

©2L 

Venus  1  L 

(6)  Polaris  S.P 

Spica 

Arcturus 

2  Ophiuchi 

Antares 

a  Ophiuchi 

i  Ursae  Minoris. . . 
*  N.P.D.loeMO' 

A.S.C.  2270 

*8,9"'.N.p.D.70''.3C 

o*  Capricomi 

Uranus 

Jupiter  1  L 

Jupiter  2  L 

Procyon  


(c) 


(<r)QiL 

©2L 

])  1  L 

(e)  Polaris  S.P 

Arcturus 

i  Ophiuchi 

Antares 

a  Ophiuchi 

3  Ursse  Minoris. . 

(/)*  N.P.D.  loe-.Ky 

a*  Capricomi 

Jupiter  1  L 

Jupiter  2  L 


(£)Ql  L 

©2L 

Venus  1  L. , 
(/r)  Polaris  S.P. 

Arcturus 

a  Ophiuchi. 


II. 


III. 


IV. 


13.  4,6 

6,3 

13,7 

48,8 

0,9 

20,7 

27,0 

24,8 
37,0 
19,8 

33.  9,8 
48,1 
25,7 
1,4 
30,9 
36,9 

13.   1,2 

45,2 
51,1 
11,9 
28,2 
1,3 


16.47,4 
19,9 

27,2 

2,7 
14,8 
34,5 
40,9 

3,1 


20.34,2 
33,3 
41,1 

16,8 
28,9 
47,9 
55,4 


56,9 


24,2 
42,7 

33.12,2 

25,1 

1,0 

30,1 

36,1 

13.   1,0 


11,5 
29,9 


59,3 
11,3 
.9,5 
33.10,8 

24,8 
35,6 


41 


16 


38,8 
50,9 
32,9 
.15,049 

2,0 
39,9 
15,0 
45,6 
50,1 
44,2 

8,3 
59,4 

5,0 
25,5 
42,0 


19,0 
9,9 

26,9 
38,1 
56,2 
41.17,4 
39,0 
14,3 
45,0 

49,9 

16.42,6 

8,1 

25,0 


47,9 

13,1 
25,0 
22,9 


20, 


17,0 

52,9 
5,0 
46,5 
.20,6 
15,7 
54,0 
28,1 
0,9 
4,2 
30,4 
22,3 
13,9 
19,8 
39,0 
55,9 
28,9 


23,8 

40,6 
52,0 
10,0 

49-23,8 

53,4 

27,8 

0,1 

3,4 

20.29,2 
21,9 
38,8 
57,8 


24.15,428. 

46,8 

54,8 


57 


24 


30,3 

42,6 

1,1 

9,8 

30,8 

6,7 
18,7 
59,9 
.35,2 
28,9 

8,2 
41,5 
15,3 
17,9 
12,2 
36,1 
27,4 
33,2 
52,9 

9,9 


5,2 
0,7 
8,9 

44,6 


28 


27,0 
38,8 
36,3 
41.15,449.19,6 


38,6 
49,3 


52,9 
2,9 


57. 


24 


46,8 
37,0 

53,9 
6,0 
23,7 
35,4 
7,9 
41,0 
14,9 
17,0 
11,2 
35,4 
52,2 


14,8 
24,1 

45,1 

20,9 
23,0 
13,7 
i.28,6 
42,8 
22,7 
55,2 
30,8 
31,9 
.  3,6 
50,2 
42,1 
47,9 
7,0 
24,3 
57,2 


VI. 


VII.  Wire. 


31.55,618.35.40,8 

14,2|l9.40.27,9 
22,420.    6.36,6 


58,4 


28,5 


7.13,1 

9 

57  .  41,9 


38,614.    5.52,7 


50,6 


15,7 

40,9 
52,4 
49,7 
57.38,0 
7,2 
16,4 


28 


8,5 
20,2 
37,6 
.30,4 
22,2 
54,4 
30,1 
30,9 
.  3,0 
49,9 

6,7 
26,0 


55,0 

7,1 

3,5 

5.29,8 

21,8 

30,7 


31 


59,1 

34,8 
47,1 
27,1 

56,5 
37,1 

8,9 
45,6 
45,5 
•49,8 

4,6 
56,0 

2,2 
20,7 
38,9 


15,3 
4,1 


31 


34,1 
51,3 

36,8 
8,1 
44,9 
45,0 
.49,6 
4,0 
20,1 


9.13.13,5 


43,8 


9,1 
20,9 
16,3 


9. 
9. 
112, 
13. 
.35,914. 
44,317. 


9 
9. 

12, 

13, 

13. 

14, 

16. 

16. 

17. 

18. 

18. 

19. 

19. 

20. 

20. 

21  . 

21  . 
7. 

9- 
9- 

12. 

13. 

14. 

16. 

16. 

17. 

18. 

18. 

20. 

21  . 

21  . 


14 .  48,7 

17.     1,2 

3  .  40,7 

21  .31,0 

14  .  10,3 

5.51,3 

3  .  22,3 

17.    0,9 

24 .  59,6 

35  .  37,4 

59.18,9 

16.10,6 

42  .  16,5 

34,4 

53,0 

25,6 


6. 

57. 
18. 
18. 
28. 


17,7 


18 

20 .  48,2 

20.    5,1 

21  .31,0 

5.51,0 

21,6 

0,1 

58,8 

36,6 

17,9 

33,9 

53,9 


Mean 
of  Wires. 


22. 
24. 

9. 
21  , 

5. 
24. 


34,8 
30,2 
27,6 
50,4 
58,1 


18  .  24  .  20,5 

19  .  39  .  47,02 
20.    5.5'i:,96 

9-    6.30,67 

9.    8.42,91 

11.57.    1,34 

14.    5.    9,79 

9-12.31,15 


9 
9 
12, 
12, 
13, 
14, 
16. 
16, 
17- 
18. 
18. 
19- 
19- 
20. 
20. 
21  . 
21  . 
7. 

9- 
9. 

12. 

12. 

14- 

16. 

16. 

17. 

18. 

18. 

20. 

21  . 

21  . 

9- 
9. 

12. 

12. 

14. 

17. 


14 
16 

3 
57 
13 

5 

2 
16 
24 
24 
58 
15 
41 

5 
57 
17 
17 
27 


,    6,80 
18,99 

0,09 

24,7 

.29,19 

8,42 
41,77 
15,72 
18,02 
17,0 
36,43 
27,80 
33,67 
53,06 
10,32 
43,17 
47,14 
37,14 


17.54,54 
20.  6,12 
19-23,80 

57  .  26,4 
5-    7,92 
2.41.17 

16.  15,03 
24.  17,30 
24  -  16,2 

58  -  35,90 
5  .  52,60 

17.  11,82 
17-15,91 


B.I 
B.' 
B.I 
B.I 


21  , 

23, 
8, 

57. 
5. 

24. 


41,07 
52,90 
49,78 
24,9 
7,37 
16,76 


B.I 

B.I 
B.I 
B.I 
BJ 
B.I 
B.i 
B.I 
B.I 
B.I 
B.I 
B.' 
B.I 
B.I 
B.I 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B.I 

B.I 
B.I 
B.I 

B.I 
B. 
B, 

B.I 
B.I 
B.' 
B-l 
B.I 
B.I 


Error  of  Collimation —  0",5. 

Error  of  Level —  2",28. 

Meridian  Error +7",8. 


(a)    21  Ml   adiled- 
U)    2'».4r,34  added, 
(c)   &,91  subtracted. 
Id)    7',06  added. 


(e)   2'".4r,34  added- 
(/)6',97  subtracted. 
(e)    7',00  ndde<l. 
Qi)    2'".4r,.S4  adde<l. 


K ;.! 


k 
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Transits  Observed  in  the  Year  1831. 


Day  of 

the 
Month. 


Aug.  12 


Aug.  13 


Aug.  14 


Aug.  15 


Aug.  17 
Aug.  18 


Aug.  19 


Name  of  Star 
or  Planet. 


8  Ursae  Minoris. 
a  Aquilae ....... 


(a)  0  1  L 

©2L 

Venus  1  L. 


02L 

(6)  Venus  1  L 

(c)  Polaris  S.P 

Spica 

Arcturus 

))  1  L 

Z  Ophiuchi 

Antares 

a  Ophiuchi 

2  Ursa;  Minoris. . 

A.S.C.  2270 

:^c:8,9"".N.p.D.70°.36' 

a^  Capricorni 

Uranus 

Jupiter  1  L 

Jupiter  2  L 

S  Urs.  Minoris  S.P, 


(rf)0  1  L 

Venus  1  L 

Spica 

Arcturus 

B  Ophiuchi 

a  Ophiuchi 

?  Ursa;  Minoris. 

Pallas 

n  AquilsB 

a^  Capricorni. . . . 

Uranus 

Jupiter  1  L . . .  . 
Jupiter  2  L. . .  . 


(e) 


Procyon 


©  1  L 

02L 

Mercury  1  L. 
Venus  1  L... 
Arcturus 


©2L 

Venus  1  L. 
{/)  Antares 


12.59,2 
3,4 

44,9 

57,1 

0,4 

41,9 

48,7 

33.12,2 

46,1 

23,7 

49,3 

59,2 

28,8 

34,3 

12.58,2 

43,1 

13,1 

9,7 

47,8 

54,8 


41 


12.47,4 


34,2 
45,3 
23,0 
58,8 
34,0 
12.57,6 
59,2 


9,1 
38,0 

24,2 


53,4 

28,9 
39,8 
15,8 
34,3 
21,8 

22,9 
8,2 


II. 


16.43,2 
16,9 

59,3 
11,2 
13,7 


16. 


56,4 

2,1 

18,4 

59,9 
37,8 

3,4 
12,8 
43,2 
48,0 
41,8 
57,0 
27,0 
23,2 

2,0 


2a 


16 


13,1 
.22,2 


47,7 
58,9 
36,8 
12,0 
47,7 
16.41,2 
13,0 
15,1 
22,8 
51,9 


41,9 

6,9 

42,6 
53,4 
29,3 

47,7 
35,8 

S6,8 
21,7 
41,1 


III. 


IV. 


20.28,624.11,2 
30,3       43,8 


49 


13,4 
24,9 
26,7 

10,3 
15,8 
,22,2 
13,1 
51,9 
17,1 
25,9 
58,7 
1,9 
,28,6 
11,3 
41,1 
37,0 
15,9 
22,8 


24 


20.  8,4 

43,9 

1,9 

12,2 

51,2 

25,6 

1,3 

20.25,8 

26,9 

28,6 

36,2 

6,0 

52,0 


23 


20,2 

56,2 
7,1 

42,8 
1,7 

50,0 

50,4 
35,1 
56,2 


57 


27,1 
38,4 
40,3 

23,7 
28,9 
,36,6 
26,9 
6,0 
31,0 
39,3 
13,0 
15,4 
.  9,6 
25,2 
54,9 
50,7 
29,9 

40,9 
■59,6 


57,5 
14,4 
26,0 
5,4 
38,8 
14,9 
24.  8,4 
40,5 
42,1 
50,0 
19,8 


9,6 

33,7 

9,9 
20,9 
55,8 
14,5 

4,2 


VI. 


57,5 

11,1 

41,3 

55,1 

52,3 

6,8 

54,7 

7,9 

32,1 

52,0 

5.31,2 

40,5 

54,3 

20,6 

35,0 

45,9 

59,6 

53,0 

6,7 

28,2 

43,1 

29,5 

43,1 

28. 


0,2  31 

39,9! 
10,0 
4,6 
44,0; 
51,5.. 


47,4 
54,0 
23,9 
18,5 
58,2 


....  9,4 

27.42,4  31.27,8 


12,0 
28,1 
39,9 
19,9 
52,5 
28,9 
27.59,8 
54,9 
55,6 
4,1 
34,1 
19,9 


47,1 

23,9 
34,9 
9,71 
28,11 
18,8 


25,9 

41,7 

53,7 

34,3 

6,0 

42,6 

31.46,4 

8,9 

9,5 

17,9 

48,6 


37,8 
0,8 


Vn.  Wire. 


h.    m.     s. 


18.35.  35,8 
19.40.25,9 

9-25 

9  •  28  .  20,7 
12.  12.21,2 


9.32. 
12.15. 
13.21. 
13.14. 
14.  5. 
14.46. 
16.  3. 
16.16. 
17-24. 
18  .  35  . 
19-16. 
19-42. 
20-  6. 
20 .  57  . 
21.16. 
21  .  16. 

6.35. 


6,2 


9. 
12. 
13. 
14. 
16. 
17. 
18. 
19. 
19. 
20. 
20. 
21  . 
21. 


33. 
17. 
14. 

5. 

3. 
24. 
35. 
16. 
40. 

6. 
57. 
15. 
15. 


31,4 
7,9 
49,1 
13,7 
20,1 
58,3 
57,0 
34,2 
8,2 
38,5 
32,3 
12,5 
19,8 

12,2 

39,7 
55,2 

7,3 
48,5 
19,3 
56,4 
32,2 
23,0 
23,2 
31,9 

2,6 
48,3 


7  -  28  -  14,2 


3,9  18,2 
48,5  2,4 
10,9!      26,1 


38,2  9-44.51,9 
49,1  9-47-  2,9 
23,1  11  -16.36,8 
41,9  12  .  25  .  55,4 
33,0  14  .    5  .  47,3 

31,9  9-50.45,7 
15,8  12.28.29,6 
41,0il6.l6 


Mean  of 
Wires. 


h.     m.     s. 


18.24-15,4     B. 
19-39.44,13   B, 


9-25-27,17 

9  -  27  .  38,78 

12-11  .40,70 


9-31. 

12.  14. 
12.57. 

13.  13. 

14.  5. 
14.45. 
16-  2. 
16.16. 
17.24. 
18.24. 
19-15, 


19. 
20. 


41 
5 


20.56 

21  .  15 

21  .  15 

6.23 


9. 
12. 
13, 
14. 
16. 
17. 
18. 
19. 
19 
20, 
20. 
21. 
21  . 


32. 
17. 
13. 

5. 

2. 
24. 
24. 
15. 

39. 
5. 
56. 
15. 
15. 


24,09 
29,18 
26,7 
26,96 
6,30 
31,42 
39-58 
13,33 
15,60 
14,3 
25,53 
55,50 
50,85 
30,05 
37,14 
41,25 
57,1 

57,92 

14,74 

26,19 

5,59 

39,00 

1.5,11 

13,1 

40,91 

42,25 

50,28 

20,15 

6,02 

9,87 


7  -  27  -  33,76 


9 

9 

11 

12. 
14. 


44. 
46. 
15. 
25. 
5. 


10,23 
21,15 
56,19 
14,80 
4,42 


9-50.  4,26 
12  .  27  -  48,76 
16-  16.11,11 


Error  of  ColUmation  —  0",5. 

Error  of  Level  on  Aug-  12,  -2",28. 

Meridian  Error  +7",8. 


For  the  rest,  -  2",62. 


(«)   6^,99  added. 

(c)    2""-4r,35  added. 

{d)    13',88  subtracted. 


(6)  20*,30  added. 


(e)    6',77  subtracted.      The  seconds  were  set  down 

too  great  by  1  :  they  are  corrected  here. 
(/)  0",05  added- 


Transits  Observed  in  the  Year  1831. 


3!r 


Day  of 

the 
Month. 


Aug.  19 


Aug.  20 


Aug.  22 


Aug.  23 


Aug.  24 


Aug.  25 


Aug.  26 


Name  of  Star 
or  Planet. 


a  Ophiuchi. 
a  Aquilae.... 


(«)01  L 

0  2L..... 
(h)  />  Leonis. . . 
(6)  Venus  1  L. 


(c)  0  1  L. 
©2L. 


(d)  Antares 

8  Ursa-  Minoris. 

Pallas 

n  Aquiiae 

Jupiter  1  L  . . .  . 

Jupiter  2  L 

ft  Aquarii 

u  Aquarii 

A.S.C.  2656.... 

<T  Aquarii 

1)  2  L 


(e)  0  1  L, 
02L.. 


0  1  L 

02L 

Venus  1  L 

Arcturus 

c  Ophiuchi 

Antares 

a  Ophiuchi 

(J")  d  UrscB  Minoris . . . 

a*  Capricomi 

(g)  6  Capricomi 

Uranus 

Jupiter  1  L 

Jupiter  2  L 

(h)  i  Urs.  Minoris  .S.P 

Procyon 


(0 


©1  L 

02L.. 

ft  Leonis 

Mercury  1  L. .  . . 

Venus  1  L 

0  Ursae  Minoris . . 

a  Aquilu: 

a'  Capricomi 


II. 


m.    s.       m.    s. 


III. 


IV. 


V. 


OT.    s.      m.    s.      m.    s. 


39,3 
0,0 

54,9 

5,6 

50,3 

39,0 

18,9 
29,1 


45,9 
13,4 


19,1 

4,0 

52,4 

32,1 
42,3 


59,8 
27,0 


13,1 
40,3 


22,7j  35,9 

32,9  46,5 

17,9j  31,6 

6,0l  19,4 


45,9 
55,9 


59,9 
9,9 


24,8       39,6       54,4         0,9 
12.50,216.33,8  20.19,624.   1,6 


21,1, 
58,3 
19,9 


34,9 
11,9 


5,8 
32,8 
22,9 

7,6 
49,0 


50,1 


37,8 
19,0 
45,9 
36,1 
21,0 
3,1 

54^ 


20,9 
30,8 1 

19,6: 

18,8| 
54,6, 
23,9 
29,9! 
12.50,216 

5,2j 
50,0 

2,1. 


34,7 
44,2 
33,2 
32,8 

7,9 
38,9 
43,5 
.33,4 
19,0 

4,1 
16,4 


21,4 


12.27,616 
50,7 

1,2 
10,8 


415.7 

28,6 

12.49,4 

57,4 

.5,0 


39,1 

.14,8 

3,9 

14,7 
24,9 


0,4 

41,9 

16.32,8 

11,1 
18,8 


48,8 
25,2' 
47,7 


2,6 
38,7 


20, 


32,8 
59,2 
49,9 
34,9 
17,0: 

8,1 
17,9; 

48,2 

57,9 

46,7 

47,1 

21,7 

54,0 

57,1 

19,624, 

32,5| 

i8,o: 
30,9! 
49,2 . . 


5,2 
45,7 
12,7 

3,1 
48,1 
30,8 

21,8 
31,3 

1,8 
11,8 

0,3 

1,7 
34,5 

8,3 
10,9 

1,4 
46,1 
32,1 
44,5 


20. 


1,023 
17,5 


28,3 
38,3 
15,8 
13,8 
55,7 
20.18,4 
24,6 
32,3 


7,0 
.52,2 
30,8 

42,0 
51,9 
29,2 
26,9 
9,0 
24.  0,6 
37,9 
45,9 


26,9 
54,1 

50,2 

0,6 

46,0 

33,1 

13,3 
24,0 


27-53,2 
16,7 
52,4 
16,1 


31.34,2 
30,2 
6,3 


27 


59,8 
26,1 
17,0 
2,2 
45,0 

35,9 
45,0 

15,6 
25,7 
14,2 
15,8 
48,3 
23,8 
24,9 
,52,2 
0,1 
46,5 
59,0 
17,5 


27. 


35,2 
44,3 


55,9 

5.7 

43,9 

40,7 

22,9 

27.51,4 

51,7 

0,0 


VI. 


40,9 
8,0 


14,3 
59,9 
46,9 


37,3 


34,0 
13,3 
39,9 
30,7 
15,9 
59,1 

49,2 


31 


29,5 
39,4 
27,9 
30,3 
1,9 
38,7 
38,7 
•39,4 
13,9 


12,9 


31 


.18,6 
57,9 


9,8 
19,3 
57,6 


VII.  Wire. 


A.    m.     s. 


17.24.54,8 
19-40.21,6 


9. 

9. 
11  , 
12, 


52 

54  .  28,2 
38  .  13,9 
31  .    0,5 


9-59.  41,2 
10.    1.51,0 


16, 

18, 
19. 
19. 
21  , 
21  , 
21  , 
21  , 
22, 
22, 
22, 


16 

35  .  26,0 
12  .  44,0 
40.19,8 
1 1  .  44,3 

11 

20 .  26,8 
54 .  52,9 
5  .  44,1 
19  -  29,9 
37  -  13,3 


10-7-    3,1 
10-    9-12,7 


10.  10.43,1 
10.  12.53,1 
12.42.41,3 
14.  5.44,2 
16.  3.15,3 
16.  16.53,4 
17-24.52,5 

18 

20.  6.27,9 
20  .  53 

20  .  55  .  27,3 

21  .  10.45,4 
35,821  .  10 

6 .. 

7-28-11,6 


10. 
10, 
11  . 


54,2|11  , 

36,6jl2  , 

31.37,4;18. 

5,419 

13,920. 


23,4 

32,9 

11,9 

7,9 

50,3 

35  .  25,8 

40  .  19,0 

6  .  27,7 


Mean 
of  Wires. 


A.     m. 


17.24.  13,38 
19  •  39  -  40,63 

9-51-36,47 

9  -  53  -  46,74 

11-37-31,94 

12  .  SO  .  19,62 


9-58. 
10.    1. 


16. 
18. 
19- 
19- 
21. 
21  . 
21  . 
21  . 
22. 
22. 
22. 

10. 
10. 


21  . 
6, 

7. 


11 
11 


16 

24, 
12, 

39' 
11  , 
11  . 

19. 
54, 
5, 
18, 
36, 


59,82 
9,93 

•9,43 

5,5 

2,61 

38,95 

1,92 

5,78 

46,17 

12,78 

3,40 

48,52 

31,04 


6.21,88 
8.31,40 


10. 10, 
10.  12, 
12.42, 
14.  5, 
16.  2, 
16.16, 
17.24, 
18.24, 
20.  5, 
20 .  53  . 
20  .  54 . 
21 . 10. 


10 
23 

27 


1,97 
11,84 

0,45 

1,53 
34,89 

8,72 
11,07 

6,1 
46,39 
32,29 
44,73 

3,29 

7,41 
47,6 
30,95 


10.  13.42,18 
10.  15.51,97 
37  -  29,75 
51  .  27,2.'i 
12.44.  9,29 
18.24.  5,1 
19-39-38,16 
20.    5.46,23 


Error  of  Collimation  —  0",5. 

Krror  of  Level  on  Aug.  I9,  —  2",62. 

Meridian  Krror  to  Aug.  20,  +7",8. 


For  the  rest,  -i",73. 
For  tlie  rest,  +8",9. 


(a)  10",54  added.     The  wind  very  loud. 

(b)  Disturbe<I  by  the  noine  of  the  wind. 

(c)  i'.M  added. 
(</)  22',48  added. 


(e)  6',84  subtracted. 

(f)  l'".53',39  added. 
(^)    14«,15  added. 

(;)     13',9:i  subtracted. 


(A)  !■».  52',68  added. 
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Transits  Observed  in  the  Year  1831. 


Day  of 

the 
Month. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


II. 


III. 


IV. 


VI. 


VII.  M  ire. 


h.    m.     s. 


Mean 
of  Wires. 


I  Aug.  28 


01L 

02L 

Mercury  1  L . . . 

(a)  Venus  1  L 

Arcturus 

a  Ophiuchi 

8  Ursae  Minoris. 

a  Aquilae 

a'  Capricorni. . . . 


Aug.  29 


Aug.  30 


0  1  L.  . . 

0  2  L.  . . 
Arcturus . 


0 
(*)0 
W  ^ 
(0 


1  L 

2  L 

Mercury  1  L. 
Venus  1  L. . . 

Arcturus 

o  Aquilae  . . . . 


Aug.  31 


Sept.  1 


Sept.  2 


Sept.  3 


Arcturus 

(rf)  2  Ophiuchi 

o  Ophiuchi 

6  Ursae  Minoris. 
(c)  a  Aquilae 


])2  L... 
Castor. . . 
Procyon. 

Castor . . . 
Procyon. 
Pollux.. 
J  2L..., 


(g) 


19.8 
29,1 
26,7 
32,9 
18,0 
29,0 
12.47,4 
57,0 
4,4 

58,9 

8,5 

17,8 

37,7 


32,8 
20,4 
17,6 
56,1 

17,0 

52,9 

28,0 

12.46,4 


01L 

02L 

(/)  Polaris  S.P 

Venus  1  L 

Spica 

Arcturus 

S  Ophiuchi 

Antares 

a  Ophiuchi 

8  Ursae  Minoris  . . . 

a  Aquilae 

o'  Capricorni 

H<8,9'".N.P.D.108°.44' 


57,7 

3,8 

49,0 

3,7 
49,0 
14,8 
44,1 

9,5 
18,3 
33.13,2 
54,9 
39.6 
16,8 
52,7 
22,0 


12.46,4 

56,1 

3,5 

37,3 


33,2 
42,8 
40,1 
46,9 
32,2 
42,5 
1 6.31,8 
10,3 
17,9 

12,5 
21,9 
32,0 

50,9 
0,2 
46,7 
33,8 
31,5 
9,8 

31,2 
5,2 

41,7 

16.29,2 

9,4 

12,1 
19,3 

2,7 

19,4 

2,6 

29,9 

58,3 

22,8 

31,4 

41.21,8 

8,7 
52,8 
31,0 

6,0 

36,9 

41,3 

16.29,2 

9,1 
16,9 
51,0 


46,8 
56,5 
53,8 
0,7 
46,3 
56,3 
20.17,2 
23,8 
32,0 

26,1 
35,2 
46,1 

4,7 
13,9 


0,6 
10,0 

7,2 
13,9 

0,8 

9,9 
23.59,4 
37,3 
44,9 

39,7 

48,8 

0,2 

17,9 
27,1 


14,3 
23,9 
20,5 
27,8 
15,0 
24,0 
27-50,2 
50,9 
59,5 

53,3 

2,9 

14,9 

31,8 
41,0 


27,7 
37,3 
34,0 


47,3 
45,9 
23,2 

45,3 
19,8 
55,5 
20.16,6 
23,0 

26,7 
35,2 
15,9 

34,9 
16,0 
45,0 
12,9 

36,3 
45,0 

49.23,4 
22,3 
6,8 
45,2 
19,5 
51,7 
55,1 

20.15,2 
22,8 
30,5 


0,9 
59,8 
36,6 

59.S 
32,8 

9,0 

23.56,6 
36,7 

41,0 
50,9 
29,2 

50,8 

29,2 

0,1 

27,4 

49,9 
58,8 


14,8 
14,9 

50,7 

14,1 
46,6 
23,1 
27.47,8 
50,2 

55,9 

7,2 

42,9 

7,0 
42,9 
15,9 
42,0 


S5,9 
19,9 
59,4 
32,7 
6,3 

8,9 
23.56,4 
36,1 
44,1 
19,3 


27 


3,8 
12,2 
.33,8 
50,0 
34,0 
14,0 
46,0 
21,9 
22,9 
49,6 
50,0 
58,4 
33,9 


29,4 

37,7 

31.37,0 

4,9 

13,1 

7,2 
16,4 
29,1 

45,6 
54,8 
40,7 
28,8 
29,1 
4,1 

28,2 
0,1 

36,8 
31.35,0 
4,0 

10,8 
22,9 
56,6 

22,9 
56,4 
30,9 
56,6 

17,3 

25,9 


.21. 
.23. 
.59. 
.48. 
.  5, 
.24. 
.35. 
.40. 
.    6, 


41,7 
51,1 

47,4 


43,9 
51,3 
23,4 
18,3 
27,0 


10  .  25  .  20,7 
10  .  27  .  30,3 
14.    5.43,6 


10. 

10, 

12. 

12 

14, 

19 


28  .  59,2 
31  .    8,9 

6 .  54,1 
52  .  42,4 

5  .  43,8 
40.17,9 


14.  5.42,7 
16.  3.13,4 
17.24.50,6 
18.35.21,4 
19  .  40  .  17,8 

7.13.  25,5 
7.21.39,0 
7  .  28  .  10,0 

7.21  .38,8 
7  .  28  .  10,0 
7  .  32  .  46,4 
8.  15.  11,2 


10  .  43  . 
10.45. 


31 


3,7 
47,4 
28,3 
59,9 
36,7 
36,3 
.36,4 

S,9 
12,0 


13. 
12. 
13. 
14. 
16. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20' 


21 

59 

14 

5 

3 

16 

24 

35 

40 

6 


30,9 
39,8 
35,6 
17,4 
1,5 
42,5 
13,4 
51,8 
50,4 
22,0 
17,2 
25,9 


10. 
10. 
11  . 
12. 
14. 
17. 
18. 
19. 
20. 


21 
23 
59 
48 

5 
24 
24 
39 

5 


0,58 

10,10 

7,10 

14,14 

0,82 

10,10 

3,8 
.  37,50 
.  45,54 


10  .  24  .  39,78 
10.26.49,15 
14.    5.    0,52 

10.28.  18,26 
10.30.27,52 


12.  6. 
12  .  52  . 
14.    5. 


13,58 
1,20 
0,38 


19 .  39  .  36,92 


14.  4 
16.  2 
17.24 
18.24 
19.39 


>  59,69 
■  32.97 
9,25 
•    1,9 
,  36,75 


7  .  12.41,38 
7.20.51,18 
7  .  27  .  29,48 

7.20.51,07 
7  .  27  .  29,45 
7.32.  0,42 
8.  14.27,50 


10. 

10. 

12. 

12. 

13. 

14. 

16. 

16. 

17. 

18. 

19 

20. 


47,9j20.44.    2,0 1 20 


42. 
44. 
57. 
58. 
13. 

4. 

2. 
16. 
24. 
24. 
39. 

5. 
43. 


50,08 

58,77 

29,5 

36,13 

20,29 

59,60 

32,88 

6,76 

8,96 

2  2 

36^46 

44,47 

19,60 


B. 

B.I 

B.' 

B.I 

B.' 

B.I 

B.I 

B 

B 

B.' 
B. 
B. 

I 
B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B.I 
B. 
B. 
B. 
B. 

I 
B. 
B. 
B.I 

bJ 

B.' 
B.' 
B.' 

B.I 
B.I 
B.I 
B.I 
B.I 
B.I 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 


Error  of  CoUimation  —  0",5. 
Error  of  Level  to  Sept.  1,  — 2",41. 
Meridian  Error  to  Aug.  31,  +8",9. 


For  the  rest, -2",63. 
For  the  rest,  +9",  15. 


(a)    13',70  added. 

{(j)   6',80  subtracted.     Wind  very  loud, 
(c)    The  wind  so  loud  as  to  make  all  these  obser- 
vations doubtful. 


(rf)    The   second  wire  appears  bad :    it  is  used  in 

taking  the  mean, 
(e)    6",77  subtracted.    Sometimes  blazing:  .it  other 

times  scarcely  visible. 
(/)S"".15',97  added.  (g)  6',S6  subtracted. 


Tkaxsits  Observed  ix  the  Yeah  1831. 
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Day  of 

the 
Moiitli. 


Sept  3 


Sept.  4 


Sept  6 


Sept  7 
Sept  8 


Sept  10 


Sept  12 


Name  of  Star 
or  Planet. 


(«) 


Jupiter  1  L 

Jupiter  2  L 

a  Urs.  Minoris  S.P. 

Castor 

Procyon 


0  1  L 

02L 

(6)  Venus  1  L 

(c)  c  Ursa?  Minoris . 

a  Aquilae 


a  Ophiuchi 

i  Ursa  Minoris . 

(<i)  a  Aquilap 

a*  Capri  corn  i.... 

Uranus 

Jupiter  1  L  . . . . 
Jupiter  2  L  . . .  . 
2  Urs.  Minoris  S.P. 

Castor 

Procyon 

Pollu.\ 


(e)  0  Ursae  Minoris 


01  L 

(/)02L.. ........ 

3  Ursa  Minoris. 

a  Aquiiee 

a*  Capricorni . . . 

(g)  Uranus 

(A)  Jupiter  1  L 

Jupiter  2  L 


a  Aquila 

a'  Capricorni. 

Uranus 

(j)  Jupiter  1  L. . 
Jupiter  2  L. . , 
(3  Aquarii... . 


(*)  Polaris  S.P 

(0   Venus  1  L 

Arcturus 

J  1  I 

(m)  i  UrsoE  Minoris. 


17,0 


12.22,4 

3,3 

48,9 

*6,9 
55,1 
20,3 
12.43,4 
55,8 

27,1 
12.41,8 


2.6 

19,9 

3,4 


12.19,8 

2,8 

48,2 

14,0 

12.39,8 

13,1 


12.41,8 

54,5 

2,4 

4,8 
17,7 


54,4 

2,0 

50,0 

33,9 


2,2 


14,6 
21,9 


II. 


34,8 

16.  9,2 

19,3 

2,3 

59,8 
8,9 

33,9 
16.26,8 
9,1 

40,7 
16.24,6 


III. 


44,7 


16,1 
34,0 


21,1 

16.  7,6 
18,7 
2,0 
28,9 

16.23,4 

25,7 
35,0 
16.25,4 
8,0 
15,7 
18,9 


35,2 
15,8 

13,2 
22,4 
47,3 
20.12,4 
22,5 

54,4 
20.10,2 
22,1 
30,0 
48,2 
31,3 


2,6 

23.46,4 

51,0 

29,0 

26,6 

35,9 

1,2 


35,0 

7,9 

15,7 

3,9 


51,3 
15,5 

41.23,8 


28,9 

36,1 

16.21,8 


36,0 

7,9 

23.52,8 
35,3 
43,2 
2,1 


19.54,2 
34,3 
15,1 
44,2 


40,1 
48,3 
20.11,4 
21,4 
29,6 
32,7 
44,9 


21,6 

29,4 

18,1 

1,6 


28,8 
49.26,4 


43,2 

50,6 

20.  9fi 


IV. 


m.   s-       »■' 


13,3 


27.29,0 
7,2 
42,9 

40,9 
49,7 


30,7 
31.15,8 
22,8 
56,2 

54,2 
3,1 


48,9 
23.45,6 
49,8 
28,3 
59,1 


27.46,2 
49,9 

22,0 
27.44,4 
49,0 
57,5 
16,4 
59,9 


27.27,4 
6,2 
41,9 
14,9 


23.53,627.46,4 

53,0         6,9 
1,9       15,6 
23.53,027.44,2 


35,0 
43,0 
46,5 


3,1 

34,7 
43,0 
31,9 


48,9 

57,1 

1,0 

13,9 


19,2 
42,4 

57.24,4 

32,8 

57,8 

5,4 

24.  0,6 


48,8 
57,1 
46,4 
30,2 


56,0 

5.27,8 
45,9 
11,9 
19,3 

27.42,2 


VI. 


VII.  Wire. 


h.    m.     s. 


3,4 


31 


35,717. 
.31,618. 


6.41,4 
.    6 

,  34 .  58,4 

21  .  39,0 

.  28  .  10,0 


10.47.    7,8 
10.49.16,9 

13.    0 

18.35.19,8 
19.40.17,0 


2,9 
11,3 
30,7 


31 


17,6 
.12,2 
21,9 
55,9 
30,2 


19 

20 

20 

21 

21 

6 

7 

7 

7 


31.30,8 

20,8 
29,0 
31.32,2 
2,6 
10,9 
15,2 


31,8 

2,4 

11,0 

0,5 


47,6 
9,6 


0,4 
26,3 
33,8 
31.28,4 


24. 
35, 
40. 

6. 
53. 

5. 

5. 
34. 
21  . 
28, 
32, 


49,4 
17,8 
16,7 
25,1 
44,8 
27,9 

56,4 

38,0 

9,2 

45,4 


18  .  35  .  18,6 

11.    1.34,1 

11.    3 

18.35.  19,4 

19  •  40  .  16,2 

20.  6.24,8 

20.53 

21  .    4.42,0 

21.  4 

19-40.  16,0 
20.  6.24,9 
20.53 

3 

3 


14,8 
,58,5 


21 
21 
21.20.23,1 


13, 
13, 
14. 
16, 
18. 


21  .  50,4 
8  .  13,9 
5  .  40,5 
3  .  47,9 

35.11,8 


Mean 
of  Wires. 


Error  of  CoUim-ition  to  Sept  10,  — 0",5.     On  Sept  12,  — 0",2. 

F.rror  of  Level  to  Sept.  10,  -  2",63.     On  .Sept.  12,  —  2",25. 

Meridian  Error  to  Sept  4,  +9",15.      From   Sept  6  to  Sept  10,  +8",4. 


21.5.  59,02 
21.    6.    2,81 

6  .  23  .  42,4 
7.20.51,11 

7  .  27  .  29,30 

10.46.27,06 
10  .  48  .  36,00 
13.    0.    1,38 
18.23.59,3 
19.39.36,23 


17. 

18. 

19 
20, 
20. 
21  , 
21  . 

6. 

7. 

7. 

7. 


24.  8,17 
23  .  57,6 
39  .  35,63 
5  .  43,69 
53.  2,30 
45,54 
49,31 
40,5 
50.25 
27  .  28,66 
31  .  59,53 


4 

4 

23 

20 


18.  23., 57,8 

11 .  0 .  53,39 

11.    3.    2,01 

18  .  23  .  58,2 

19  •  39  .  35,23 

20.  5.43,36 

20  .  52  .  46,93 

21  .    3.59,54 

21.  4.    3,41 


19. 
20, 
20, 
21  , 
21  , 
21  , 

12, 
13, 
14, 
16, 
18. 


39.35,11 
5  .  43,30 

52  .  32,23 
3  .  15,97 
3.19,47 

19.42,51 

57  .  30,7 
7  .  32,36 
4 .  57,60 
3.    .5,00 

23  .  .5.';,7 


B.' 

B.l 

B. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

S:l 

B.' 

B. 
B.l 
B.l 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 


On  Sept  12,  +8",6. 


(a)  87',77  nubtracted. 

(A)  20-,70  added, 

(c)  1"'.29',58  added, 

(rf)  13*,57  subtracted, 

(e)  37*,6l   subtracted. 

(./■)  0",05  added. 

{g)  7',08  added. 


The  satellites  not  visible. 

Tlic  sliadow  of  a  satellite  on  the 


(//)    Very  cloudy. 
(J)     Serrated  limb 

disk. 
(*)   Transit  RicvKRgRn,  Illuminated  rnd  East. 

1"'.S5",82  subtracted. 
(I)    20",89  subtrncted. 
(m)   1"'.53",4I    .subtracted. 
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Transits  Observed  ik  the  Year  1831. 


Day  of 

tiie 
Montli. 


Sept.  13 


Sept.  14 


Sept.  15 


Sept.  16 

Sept.  17 

Sept.  18 
Sept.  19 

Sept.  20 

Sept.  21 


Name  of  Star 
or  Planet. 


©  1  L 

02L 

Arcturus 

(a)  h  Urs.  Minoris  S.P 


O  1  L 

©2L 

(6)  Polaris  S.P. 
(c)  a  Aquilae. .. 


©1  L 

©2L 

a  Aquilae 

a'  Capricorni.. 
1 9  Capricorni . 

Uranus 

Jupiter  1  L. . . 
Jupiter  2  L. . . 
/3  Aquarii 


©  1  L. 

©2L. 


(rf)  Jupiter  1  L. 
Jupiter  2  L. 


(e)  S  Ursae  Minoris . . . 

(/)a  Urs.  Minoris  S.P. 

Castor 

Procyon 

Pollux 


©1  L 

©2L 

Venus  1  L.. 
(g)  A.S.C.  2125. 


©1  L 

©2L 

(h)  Polaris  S.P 

Venus  1  L 

(i)  Arcturus 

0  Ophiuchi 

Antares 

A.S.C.  2127 

{k)  i  Ursae  Minoris . . . 
(l)   I  Urs.  Minoris  S.P, 


11,7 
19,4 
14,1 

12.22,3 

46,1 
54,7 


21,2 
29,5 
51,9 
59,7 
32,3 
13,2 
53,6 


59,6 

56,1 
4,6 

18,5 


12.18,0 
58,9 
44,4 
10,0 

16,5 
24,6 
16,0 


51,6 
59,9 


II.       III. 


m.    s.      tn.    s 


24,5 
33,0 
28,4 
16.  5,0 

59,7 
8,2 


34,9 
43,0 
5,6 
13,3 
46,5 
27,5 


11,2 
13,0 

9,8 
18,0 


38,2 
46,3 
42,9 
19-51,5 

13,2 
21,8 
49.29,4 
19,8 

48,0 
56,9 
19,1 
27,0 
0,9 
41,9 
21,8 


35,8 

16.17,0 

15.59,0 
14,8 

57,7 
25,5 

30,0 
38,1 
30,1 


IV. 


m.    s.      m 


51,9 
0,8 
57,3 
23.31,0 

26,8 
35,3 


26,6 

23,2 
31,9 

47,0 


34,1 


46,9 

16,1 

25,1 

12.26,8 

12.16,6 


4,9 

13,3 

41.24,4 

48,1 

25,7 

0,4 
31,0 
39,0 


15.57,8 


30,7 
11,2 
40,7 

43,4 
51,4 
44,0 
18,7 

18,3 

26,8 

49-27,6 

1,9 

39,9 

13,9 

46,1 

52,9 

20.  0,4 

19-44,4 


33,5 

2,8 
10,6 
32,9 
41,1 
15,4 
56,1 


39,8 
40,2 

36,8 
45,3 


5,7 
13,9 
11,7 
27.24,5 

40,3 

48,8 

5.36,8 

47,0 

15,7 
23,9 
46,2 
54,9 
29,1 
10,0 
50,0 


4,4 

23.55,5 

23.26,8 
47,1 
25,1 
56,5 


27.37,8 


57,4 

5,3 

58,3 

32,9 

32,1 

40,8 

57.21,8 

16,4 

54,2 

27,7 

1,8 

7,2 

23.52,4 

23.25,4 


VI. 


18,9 
27,1 
25,6 
31.12,5 

53,7 

2,1 

13.43,2 

0,7 

28,7 
37,0 
0,1 
8,7 
43,8 
24,1 


VII.  Wire. 


U.  19-32,3 

11  .21  .40,4 

14.    5.39,6 

6.35.    1,0 


53,7 

50,3 
58,4 

15,2 


32,4 
31.24,5 


2,6 
38,4 
11,3 

10,6 
18,5 
12,2 
46,6 

45,4 
53,5 


30,2 
8,7 
40,9 
16,3 
20,8 
27.34,6 


8,1 
7,2 

3,8 
12,1 


11  . 
11  . 
13. 
19 

11 
11 
19 

20 
20 
20 
21 
21 
21 


23. 
25. 


7,2 
15,5 


40.  14,1 


11.30.17,8 
11  .32.25,2 

21.1.  43,1 
21.    1 

18.35.    8,4 


18,4 

51,9 
26,6 

23,9 

31,8 

25,8 

0,3 

58,9 
7,2 

13.39,8 
43,9 
22,7 
54,1 
31,2 
34,7 

31.19,6 


26. 

28. 

40. 
.  6, 
.42. 
.52. 
.  2. 
.  2. 
,20. 


41,9 
50,6 
13,8 
22,2 
57,2 
38,0 
17,9 

20,9 


Mean 
of  Wires. 


7.21.  34,2 
7.28.  5,3 
7  .  32  .  41,7 

11.44.37,6 
11  .46.45,0 
13.  7.39,7 
18.  17-  14,1 


48. 
.50, 


13.21 

13.  6 

14.  5 
16.  3 
16.16 
18.17 
18.35 

6.... 


12,2 
20,8 
51,2 
58,0 
36,8 

7,5 
45,9 
48,6 

4,4 


11  .18.51,88 

11.21.    0,12 

14.    4.57,09 

6  .  23  .  38,3 

11  .22.26,72 

11  .24.35,20 

12  .  57  .  32,7 
19-39.33,41 


11 .26. 
11 .28, 

19  -  39  . 
20.    5, 

20  .  42  . 
20.51 , 


21. 

21 

21 


1 
1 

19 


1,88 
10,21 
32,80 
40,98 
15,03 
55,83 
35,90 
39,59 
40,17 


1 1  .  29  .  36,83 
11  .31  .45,07 


21. 
21 


1,03 
4,09 


18.23.51,2 

6  .  23  .  32,7 

7  .  20  .  46,67 
7  .  27  .  24,86 
7.31.  56,05 

11.43.57,06 
1 1  .  46  .  4,96 
13.  6.58,01 
18.16.32,60 


11  .47 
1 1  .  49 


31,91 
40,32 
32,2 
16,09 
54,16 
27,35 
16.  16.  1,20 
18.17.  6,90 
18.23.47,6 
6.23.31,1 


57. 
6. 
4. 
2. 


B. 
B. 
B. 


Error  of  CoUimation  —  0",2. 

Error  of  Level  to  Sept.  17,  —  2",25. 

Meridian  Error  to  Sept.  20,  +8",6. 


For  the  rest,  - 1",90. 
On  Sept.  21,  +9",1- 


(*) 
id) 


Extremely  faint :  the  observation  very  difficult 

5"'.23',78  subtracted. 

13',6l    subtracted. 

This  observation  is  not  reduced. 

3"".  l',43  subtracted.    Faint. 

6".  18',  11  added. 


(g)  13',92  subtracted. 

(//)  3'".12',81  subtracted. 

(«)  7',17  subtracted. 

(*)  1".  15",48  subtracted. 

(0  5"'.40',02  added. 
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Day  of 

the 
Moil  til. 


Sept.  21 


Sept  22 


Name  of  Star 
or  Planet. 


II. 


m.   s.       m.    s. 


Sept.  24 


Sept.  2.5 


Castor. . . 

(a)  Procyon. 

Pollux.  . . 


(6)0  1  L 

(c)  02  L 

(</)  Venus  1  L.  . . 

Arcturus 

(e)  a^  Capricorni. 

Uranus 

Jupiter  1  L. . 

Jupiter  2  L. . 
(/)Piazzi  121.... 

/3  Aquarii . .  .  . 

a  Aquarii . .  .  . 

A.S.C.  2656. . 

<r  Aquarii 

a  Pegasi 

A.S.C.  19.... 

t  Piscium 

A.S.C.  51 

(g)  Polaris 

D  2L 


01  L 

02L 

(/i)  Polaris  S.P 

Arcturus 

a  Ophiuchi 

A.S.C.  2127.... 
0  Ursas  Minoris. 
:+:  N.P.D.  110".ll' 

*  N.P.D.  70°.56'. 

*  N.P.D.  70".36'. 
(/)   a' Capricorni 

Uranus 

6  Capricorni 

Jupiter  1  L 

Jupiter  2  L 

/3  Aquarii 

a  Aquarii 

A.S.C.  2656 

0-  Aquarii 

(to)  e  Urs.  Minoris  S.P, 


(«)  0  1  L. 
(n)  0  2  L. 


58,7 


9,9 


35,2 
44,2 
11,1 

57,4 

29,4 

3,5 


33 


48,9 
57,2 
24,3 
14,8 
59,8 
38,S 
25,7 
3,2 
11,0 
.48,6 
59,2 


41 


37,9 
46,1 

33.21,6 
10,9 
21,4 
24,5 

12.25,2 
44,3 
59,7 
0,5 
57,0 
18,8 
42,0 
38,4 


57,2 
24,0 
14,4 
59,2 
12.13,8 

12,7 
21,9 


14,5 


III. 


25,0 


48,7 
57,9 
25,3 


43,9 
20,8 


10,5 
38,1 
28,3 
13,1 
52,0 
39,1 
17,1 
24,6 
.54,2 
13,2 

51,2 
59,8 


25,0 
35,2 
38,5 


58,6 
13,9 
14,7 
10,8 
33,0 
56,4 


55,8 
10,8 
37,8 
28,1 
12,9 
15.57,5 

26,7 
35,0 


30,7 
11,2 
40,3 


12,3 
39,9 
25,1 
58,0 
31,9 


50. 


19,4 
24,3 
51,5 
41,9 
27,0 

6,2 
52,7 
30,2 
38,1 

3,4 
27,0 

4,9 
13,1 


19 


39,5 
49,0 
52,4 
59,S 
13,0 
28,2 
29,0 
24,7 
47,1 
10,6 
6,9 


19 


24,3 
51,1 
41,9 
26,8 
43,3  23 


IV. 


46,9 
25,0 
56,0 

7,8 
16,2 
26,1 
54,1 


12,5 


49,6 
35,7 
38,9 

5,3 
56,1 
40,9 
20,5 

6,6 
44,0 
51,9 


57 


41,2 

18,4 
26,8 
,22,8 
54,0 
3,1 
6,7 


27,7 
42,7 
43,6 
38,9 
1,7 
25,0 


■40,1 

48,7 


24,5 
38,0 
5,0 
55,7 
40,9 
24,2 

53,8 
2,6 


V. 


VI. 


2,4 
38,2 

10,9 

21,0 


40,4 

8,7 


26,1 
59,9 


52,0 

18,5 

9,8 

54,4 

34,1 

19,8 

57,1 

5,1 

6.14,6 

5.5,0 

31,9 
40,2 
5.38,2 
7,9 
16,7 
20,3 
,32,0 
41,6 
56,9 
57,6 
52,3 
1.5,4 
38,9 
S5,0 


27 


27. 


51,5 
18,0 
9.0 
54,1 
19,4|31 

7,3 
15,4 


18,3 
51,8 
26,2 

34,4 
42,1 


22,6 

6,8 

40,2 


14. 


13. 


31 


17,4 

6,0 

5,3 

32,0 

23,1 

8,3 

47,9 

33,1 

10,8 

18,6 

19,4 

8,9 

45,2 
53,7 
42,6 
22,2 
30,5 
34,0 
18,4 
56,1 
11,0 
11,8 
6,1 
29,5 
52,8 


VII.  Wire. 


A.      »«.      s. 


Mean 
of  Wires. 


7.21  .33,8 
7  .  28  .  5,0 
7.32.41,1 


52,3 
4,8 

31,5 

22,8 
8,0 

.  4,6 

21,2 
28,9 


11  , 
11  , 
13. 
14. 
20, 
20. 
21  . 
21  . 
21  . 
21  . 
21  . 
22. 
22. 
22. 

0. 

0. 

0. 

1 . 

0. 

11 . 

12. 
13. 
14. 
17. 
18. 
18. 
18. 
19. 
19. 
20. 
20. 
20. 
21  . 
20. 
21  . 
21  . 
22. 
22. 
6. 


47,7 


51  . 

53 

5 

5  .  36,8 

6  .  20,3 
51  .  54,2 

0 .  27,8 
0 

15 

20 

54 
5 

19 
54 


18,8 
45,2 
36,5 

21,9 
1,8 
6 .  46,2 
14.24,1 
24.31,9 
22  .  20,8 
56 .  22,5 


58. 

1  , 
21. 

5. 

24. 


58,8 
7,0 
50,8 
36,3 
41,0 


17 .  47,9 
35.    2,5 


40 

39 
42 

6 
51 
54 

0 

59 

20.  18,3 
54  .  44,9 

5  .  36,2 
19.21,2 
34.51,5 


,  10,3 

,  25,0 

.  2.5,8 

1.9,6 

,43,5 

7,0 

3,0 


A.     m. 


7  .  20  .  46,47 
7.27.24,71 
7.31.  55,63 


11 .51 , 
1 1  .  53  . 

13.  5, 

14.  4, 
20.  5. 
20.51 . 
20  .  59  . 
20  .  59  . 
21 . 14. 


21  . 

21  , 

22, 
2" 


19 

54 

4 

18 


22  .  53  , 
0.  6, 
0.  13. 
0.23. 
0.58, 
0.55. 

11 .58, 
12.  0, 
12  .  57 
14.  4, 
17.24, 
18.  17, 
18 .23. 
18.39. 
19.38. 
19.41 , 
20.  5. 
20.51 . 
20 . 53 . 
20  .  59  . 
20  .  59 . 


21  . 
21 

22, 
22. 


19 

54 

4 

18 


6.23 


7,48 
15,60 
26,11 
54,07 
39,01 
12,04 
45,85 
49,15 
35,07 
38,15 

*,99 
55,79 
40,77 
20,11 

6,17 
43,79 
51,60 

8,6 
41,00 

18,.S3 
26,67 
32,5 
5.3,68 

2,84 

6,33 
45,9 
27,37 
42,49 
43,29 
38,49 

1,29 
24,67 
20,91 
24,09 
37,84 

4,61 
55,44 
40,44 
30,6 


12.    2.34,1112. 
12.    4.42,lll2. 


1  .  53,70 
4.    2,08 


Error  of  Collimation  —  0",2. 

Error  of  Level  to  Sept.  22,  - 1",90. 

Meridian  Error  to  Sept  22,  +9",1. 


For  the  rest,  —  2",11. 
For  the  rest,  4-7",85. 


(a)  13',53  subtracted. 

(A)  20',25  8ul)tracted. 

(c)  \(r,05  added, 

(rf)  13',93  added. 

e)  3',3i)  subtracted. 


^ 


f)  7",57  added. 
)    r,77  added. 


w 


% 


4"'.50",69  subtracted.    Cloudy  and  unsteady. 

r".2<r,60,  Hubtrncted.     i:xceHent. 
r)    Almost  too  faint  for  observation. 
(/)     Faint, 
(w)  Clouded  at  the  three  last  wires:  scarcely  visible 

till  leaving  them, 
(n)    Very  unsteady. 
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Transits  Observed  in  the  Year  1831. 


Day  of 

the 
Month. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


II. 


III. 


IV. 


VI. 


VII.  Wire. 


h.     Jit.       s. 


Mean 
of  Wires. 


Sept.  • 


Sept.  26 


Sept.  28 


Sept.  29 
Sept.  30 


Oct.  1 


Oct.  2 


(a)  Polaris  S.P 

(n)  Venus  1  L 

Arcturus 

(h)  S  Urs.  MinorisS. 


P. 


O  IL 

©2L 

Polaris  S.P 

Venus  1  L 

Arcturus 

S  Ursae  Minoris . . 


33.20,6 
25,3 
10,2 


28,9 
57,0 

33.19,8 

3,6 

10,0 

12.26,6 


41.23,4 
39,2 
24,8 

15.54,6 

2,4 
10,9 

41.25,4 
17,4 
24,2 

16.  8,4 


49.26,8 
53,2 
39,0 


(c)  01  L 

©2L 

(d)  Venus  1  L. 

(e)  a  Aquilse  . . 


Arcturus. 


9,1 

59,1 
47,8 

8,3 


22,6 

13,0 

1,3 

22,9 


(/)0  1L 

02L 

Venus  1  L.  , 
Polaris  S.P. 
Arcturus . . , 


01  L 

02  L 

(g)  Polaris  S.P. 


21,7 

30,0 

33.20,4 

8,0 

49,2 
58,2 


0  1  L 

02L 

(A)  Arcturus 

n  Ophiuchi 

(j)  S  Ursas  Minoris. . . 

n^  Capricorni 

Uranus 

{k)  Jupiter  1  L 

(k)  Jupiter  2  L 

/3  Aquarii 

«  Aquarii 

A.S.C.  2656 

o-  Aquarii 

Polaris 

(m)  &  Urs.  Minoris  S.P, 

Regulus 

(«)  D  2L 


26,4 
35,2 
6,9 
17,3 
12.17,8 
53,1 
39,8 
25,7 


35,7 
43,9 
41.21,2 
21,9 

2,9 
12,0 
41.22,2 

39,9 
49,0 
21,0 
31,0 


6,8 
54,0 


(0 


.53,1 
20,3 
10,3 
55,0 
33.44,4 


41 


43,1 

6,8 

33,9 

24,0 

8,9 
.50,6 


32,8 
28,8 


46,4 
42,4 


15,9 

24,7 

49.26,8 

31,8 

38,8 

19-56,4 

27,3 
36,1 
26,9 
14,9 

37,0 

39,9 
48,9 
57,6 
49.25,4 
36,7 

16,7 
25,0 
49.25,6 


53,3 
2,8 
35,4 
44,9 
49,2 
20,9 
8,1 
53,8 


57.20,8 
7,6 
53,8 
23.21,8 

29,4 
38,1 

57-20,2 
46,1 
53,1 

23.47,8 

41,1 
50,0 


5.37,2 

21,1 

7,9 

27.13,8 

42,8 

51,0 

5.36,6 

59,7 

7,0 

27-30,0 

54,3 
2,9 


13.43,4 
35,0 
21,9 


13.21  .52,2 

13.  2.48,8 

14.  5.36,2 
6  .  34  .  47,4 


55,912.    6. 
4,912.    8. 
13.43,613.21  . 
13,3  13.    1. 


21,7 
31.14,2 

8,0 
16,7 


14.    5 
18.35 


9,4 

18,2 
52,4 
27,1 
35,8 
0.6 


28,9 
51,8 


19 


49 


20,1 

47,2 

37,9 
22,6 
,56,4 


0,3 
56,9 


2,9 
12,0 
57-20,8 
50,9 

30,1 
39,1 
57-19,8 


7,2 
16,1 
49,9 
58,9 
,42,8 
34,5 
22,7 


42,2 
5,9 

7,2 

16,1 

25,6 

5.35,4 

5,3 

43,5 

51,9 

5.35,6 

20,6 
29,6 


56,0 
20,0 


12.  13.21,5 
12.  15.30,0 
12.57.-.. 
19-39--.. 


14.    5.33,9 


12 
29,3  12 
39,4 
13.41,8 
19,6 


56,9 

5,1 


34,0 
43,0 


23 


27 


12,6 
.24,2 
48,3 
36,4 
22,2 


31 


26,1 

.10,8 

2,0 

50,9 


11,9 
33,9 
1,1 
51,5 
36,6 
14,2 
15,5 
14,5 
10,9 


47,3 
14,4 

5,0 
50,7 

8,6 
10,3 
28,0 
24,5 


39,7 
0,8 

27,9 
18,8 


20. 

22. 

54. 

,21  . 


34,0 
42,7 
53,3 
50,6 
33,5 


12.24.  10,3 
12.26.19,1 
13 


12. 
12, 
14. 

17. 
18, 
20, 
20. 
20. 
20, 
21  , 
21  , 
22, 


SO. 


3,922- 

1. 

6. 

9- 

10. 


52,0 
41,6 
38,4 


27, 
29. 

4. 
24. 
34, 

6, 
51, 
58, 
58. 
20, 
54, 

5, 
19. 


47,2 
55,9 


40,0 
53,6 
15,6 
4,3 
50,2 


14,2 
40,9 
32,2 
17,4 


34. 
56. 
45. 


40,0 
55,3 
52,1 


12  .  57  .  32,1 

13.  2.    7,17 

14.  4.53,40 
6  .  23  .  27,2 


12. 
12. 
12. 
13. 
14, 
18, 


5, 

7, 

57, 

0, 

4, 

23, 


29,25 

37,83 

32,1 

45,57 

52,94 

43,4 


12  .  12  .  40,93 
12.14.  49,62 
12  .  57  .  40,90 
19.39.28,62 

14.  4.51,40 


12, 
12, 

12, 
12, 
14, 


19 

22 

54 

57 

4 


53,61 
2,47 
11,68 
30,8 
50,84 


12  .  23  .  29,94 
12  .  25  .  38,72 
12  .  57  .  30,8 


12.27. 
12.29, 
14.  4, 
17.23, 
18 .23 , 

20.  5, 
20  .  50  , 
20 . 58 , 
20 . 58 , 

21.  19 
21 .54, 
22  .  4, 

22.  18, 
0.58, 
6.23. 
9-56. 

10.45. 


6,94 

15,94 

49,73 

58,72 

37,6 
,  34,46 
,22,31 
8,05 

ll,46jB. 
,  33,74  B 


B. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 


0,81 
51,38 
36,44 

3,0 
20,7 
14,13 'B. 
10,57  IB.' 


B. 
B. 
B. 
B. 


Error  of  Collimation  —  0",2. 

Error  of  Level  to  Sept.  30,  -2",11.     For  the  rest,  —  2",46. 
Meridian  Error  to  Arcturus  Sept.  25,  +7",85.     From  S  Ursoe  Minoris  S.P.  Sept.  25  to  Oct.  1,  +9",1. 
the  rest,  +8",7. 


For 


(n)  Very  unsteady. 

lb)  l'".52',25  subtracted. 

(c)  13',51   subtracted. 

(d)  27",90  added. 

(e)  6",77  added. 
(/)  13',  42  subtracted, 
(g)  4°'.4*,87  added. 


(/()    2r,43  added. 

(t)    l-".  15', 49  subtracted. 

(k)    At   the   end  of  the  transit,  the  counting  was 

found  to  be  1'  too  slow. 
(/)     8"".4",20  added. 

(tn)  5"".  38",78  subtracted.    Ill  defined  and  unsteady, 
(n)    Faint  and  indistinct. 


Transits  Observed  in  the  Year  1831. 
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Day  of 

the 
Month. 


Name  of  Star 
or  I'lauet. 


II. 


III.         IV 


m.   s.      m 


VI. 


VII.  Wire. 


h.     m.      s. 


Mean 
of  Wires. 


h.     m. 


Oct.  3 


Oct.  4 


Oct.  5 


Oct.  6 


Oct.  7 


Oct  9 


0  1  L 

02L 

(«)  Venus  1  L 

(6)  Polaris  S.P 

Arcturus 

(c)  a  Ophiuchi 

(d)  c  Urs£e  Minoris. 
Regulus 


3,7 
12,9 
40,1 


6,2 

17,0 

12.17,2 

32,6 


17,3 
26,2 
54,3 

41.19,8 
20,7 
30,8 

16.  4,0 
46,4 


30,9       4*,8 
39,8       53,4 

8,2|      22,7 


34,81      49,2 
44,6|      58,7 
19-51,5...  . 
0,2       14,3 


(0  0  1  L 

(./•)0  2L 

(g)  Venus  1  L 

(//)  Polaris  S.P 

Arcturus 

a  Ophiuchi 

(«)  i  Ursse  Minoris. 
(X)  Polaris. 


01  L 

0  2L. 

a  Ophiuchi 

*  N.P.D.  70°.S6', 

a^  Capricorni 

(/)    Uranus 

(/)   Jupiter  1  L 

Jupiter  2  L 

(m)  *  N.P.U.  118''.16 

fi  Aquarii 

a  Aquarii 

a  Pegasi 


37,3 

33.19,6 

6,0 

16,7 
12.16,4 
33.45,6 

19,5 
28,9 
16,3 


4,1 

51,1 

41.21,4 

20,2 

30,2 


17,3 
5,0|      19,6 

.157.18,8 
49,1 
57,9 


34,7 
44,0 


52,0 
28,7 
13,7 


41.55,6 

33,3 
42,3 
30,1 
47,4 
5,8 
43,2 


a  Ophiuchi. . . 

a"  Capricorni. 

(71)  Jupiter  1  L. . 

Jupiter  2  L. . 

a  Aquarii 

a  Pegasi 

Polaris 

Regulus 

Venus  2  L. . . 


0  1  L 

©2  1 

(o)  Polaris  S.P. 
a  Ophiuchi. 


O  1  L. 


52,0 
19,4 
33,3 

16,2 
51,8 
10,9 


19-50,8  23.41,4 
49.57,8 


31,1 
59,4 
5,9 
32,9 
47,1 

30,0 
5,8 


1.9,1 
33,0 
33.i3,6 
32,0 
24,2 

37,2 

46,4 

.33.14,6 

15,9 

5,5,8 


28,1 
32,7 
46,9 


46,9 
56,0 
43,9 
2,0 
19,7 
57,0 
41,8 


0,9 

9,9 

58,0 


14,7 

19,8 

46,2 

1,0 

43,8 
19,2 
39,0 


33,5 
11,7 


59,7 
30,0 
33,0 
59,9 
15,3 

.58,1 
33,2 


57,9 
6,9 

36,2 

5.32,6 

3,7 

12,2 


11,3  12. 
20,3  12  . 
49,9:12  . 
13.37,413. 
18,l|l4, 


31  .  24,8 
33  .  33,8 
49-    3,7 


5  .  32,0 


27,9 

S5,3 

44,8 

32,8 

5.33,6 

3,4 

11,9 

27.22,6 


41,6 


17.24. 
18 


9  .  56  .  55,0 


48,8  12  .  35 
58,1  12.37 
46,7  12.47 

13.38,4'l3.21 
17,6|l4.  5 
25,5  17-24 

31.  9,2!l8.34 
0 


2,7 
11,3 

0,9 

46,4 

,31,6 

39,0 

52,8 


13,9 

22,9 
11,7 
31,7 
47,0 
25,2 
9,9 


46,2 
1,1 


56,9 

0,0 

14,9 


41.51,0  49.57,258.12,8 


45,8j 
38,0, 


59,5 
51,9 


50,9;        4,2 

0,2       13,9 

....  '49.24,4 

29,7j      43,4 

9,6^      23,1 


13,8 
5,8 

18,1 
27,7 
57.18,4 
57,7 

36,8 


46,7 
13,1 
28,9 

11,7 

47,0 

7,3 


27,3  12  .  38 
36,412.40 
25,4' 17.  24 
46,ljl9-40, 

0,920.  6 
39,9'20  .  50 
.  . . .  |20  .  58 
27,620 

2,4^21 

0,2  21 
26,7121 
42,722 


15  . 
20. 
54. 
53. 


40,8 
49,8 
38,9 

14,4 
53,5 
37,9 

17,0 

13,4 

40,1 

,56,1 


13,1 
28,7 
6.  8,6 
27,1 
20,0 

31,0 

40,8 

5.33,0 

11,2 

50,2 


25,2  17. 
0,9,20 . 
.  ...  20 . 
24,8.20  ■ 
26,4  21  . 
42,8,22  • 


14.13,6 
40,9 
33,4 

44,7 

54,2 

13.39,2 

24,9 

3,8 


24  .  38,7 

6.  14,8 

58  .  35,3 

58 

54 .  39,8 
53  .  56,4 
22.15,2 
56  .  54,7 
40 .  46,8 


12  .  45  .  58,2 
12  .  48  .  8,0 
13.21  .45,4 
17.24.38,5 

12.53.  17,2 


12. 
12. 
12. 
12, 
14. 
17, 


30, 
32, 
48. 
57. 
4. 
23. 


18.23 
9-56 


4.1-,39 

5,'!,33 

22,15 

28,3 

49,25 

58,41 

37,6 

14,00 


34  .  21,95 
36.31,07 
46.  19,06 
57  •  29,1 
4  .  48,95 
17  .  23  .  57,89 
18.23.36,6 
0.58.    4,8 


12.38. 
12  .  40  . 


.23 


19-40 
20.  5 
20.  50 
20.57 
20.57 
21  .  14 


21 
21 


19 
53 


22.53 

17.23 
20.  5 
20.57 
20.57 
21  .  53 
22.53 
0.58 
9-56 
12.40 


0,37 
9,46 
57,76 
16,80 
33,33 
11,31 
55,90 
59,35 
30,57 
33,00 
59,76 
14,91 

57,67 
3.3,24 
5.3,20 
56, 49 
59,62 
14,83 

3,1 
13,40 

5,73 


12.45.  17,76 
12.47.27,-32 
12  .  57  .  27,3 
17.23.  57,.33 

12  .  52  .  36,64 


B. 

B.| 
B.I 
B. 
B. 
B, 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 


Error  of  CoUiination  —  0",2. 

Error  of  Level  to  Oct.  7,  -2",46. 

Meridian  Error  to  Oct.  6,  +8",7.     For  the  rest,  +8",66. 


(o)  Scarcely  visible. 

(6)  2'".4r,62  subtracted, 

(c)  l.r,75  added, 

(rf)  7'".3.3',.36  added. 

h)  26*,98  subtracted. 
if)  8»,05  subtracted. 

(g)  Scarcely  visible. 


(A)  l'".20",56  subtracted. 

it)  1"'.1.')',65  subtracted. 

(*)  16°'.  11  ",78  added. 

(/)  Very  hazy, 

(m)  6',  13  subtracted, 

(n)  Satellites  invisible, 

(o)  2"".  41 ',86  subtracted. 


rS 


u 


Transits  Observed  in  the  Year  1831. 


Day  of 

tlie 
Month. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


II. 


III. 


IV. 


VI. 


VII.  Wire. 


A.     »i.      «. 


Mean 
of  Wires. 


h.     m. 


Oct.  9 


Oct.  10 


Oct.  15 


Oct  Ifi 


Oct.  17 


(«)  02L 

{!,)  Polaris  S.P... . 
(e)  Arcturus 

a  Ophiuchi.  . . 
{d)  a^  Capricorni. 

li  Aquarii 


19,2;      32,8 


4,8 
15,3 


©I  L. 

0  2L. 


(«) 


0  1  L 

02L 

^  N.P.D.  71°.43'. 
>|<  N.P.D.  70°.36'. 

/3  Aquilae 

Mercury  2  L 

Venus  2  L, 

Polaris  S.P 


01  L 

02L. 

{f)  Arcturus 

{g)  Jupiter  1  L. . . 

Jupiter  2  L. . 

5  IL........ 

a  Aquarii. .. . 

Polaris 

Venus  2  L.  . . 
(/()  Mercury  2  L. 
(0  Polaris  S.P.  . . 


51,0 

36,2 
46,0 

4,3 
14,9 
52,4 
29,0 
11,0 
25,9 
24,1 
33.16,2 

47,8 
58,1 


18,8  33,1 

29,0  42,7 

.  ...  18,3 

4,9  18,3 


49,9 
59,9 

18,2 


3,6 
13,1 


31,7 
28,7i  42,1 
6,6^  20,8 
43,3,  57,7 
24,7|  38,1 
39,3;  52,7 
37,9;  51,3 
41.15,8  49.21,6 


27,9 


5,2 

17,2 

33.39,4 

57,7 


1,1 
11,9 
18,1 


14,8 
25,4 
32,2 
56,8 


46,9 
57.19,4 
47,9 
56,9 
32,4 
32,0 

17,3 
27,0 

4.5,9 
55,9 
35,3 
12,3 
52,0 

Q,9 

5,4 

57.15,6 

28,5 
39,8 
46,9 


45,5  . 
19,6, 
30,8 


33,3 
44,1 


41.51,249.57,6 
11,2       24,9 

I        G,3 

33.14,2141.15,6  49.19,2 


01  L 

02L 

Arcturus , 

(i)  a  Ophiuchi 

(/)  if.  N.P.D.  70".36'. 
(til)  a  Aquarii 

A.S.C.  2694 

64  Aquarik 

D  1  L 


31,5 

42,4 

3,9 


a  Pegasi 

y^  Aquariii 

a  Andromedae 

A.S.C.  19 

I  Piscium 

A.S.C.  51 

(?))  Polaris  with  micro. 


22,7 
32,8 
10,6 
31,3; 
20,71 
47,0; 
19,0 
56,4| 
4,1 


45,2 
56,0 
18,1 
28,1 

30,8 
36,4' 
46,4 

24,71 
45,2 
34,6 

2,2; 
32,2 

9,71 
17,7 


58,9 
9,8 
32,3 
42,0 
57,5 
44.4 
50,1 
0,2 
38^8. 
59,0 


48,1 
17,6 
45,7 
23,2 
31,2 
56.1 1,7  56..52,5  57-32,5  58 


14,0 
48,2 
57,9 

58.14,8 
38,7 
19,8 

57.14,4 


13,1 
23,5 
46,9 
55,8 
12,2 
58,0 

4,1 
14,2 
53,0 
13,3 

2,0 
33,0 
59,5 
37,0 
44,9 
.14,0 


59,9 

5.32,8 

2,0 

10,7 


45,2 

30,8 
40,7 

59,1 

9,7 

49,2 

26,3 

5,2 

19,9 

18,8 

5.30,4 

41,9 

53,2 

1,1 

24,7 

2,6 

11,1 

6.10,6 

51,9 

33,1 


58 


26,4 
36,8 
1,2 
9,9 
26,2 
11,2 
17,6 
27,6 
7,0 
26,9 
15,6 
48,0 
12,8 
50,1 
58,1 
,55,0 


13,4 
13.40,4 


24,0 
59,9 
58,8 

44,1 
54,1 

12,9 
23,1 
3,3 
40,4 
18,7 
33,3 
32,3 
13.45,8 

55,5 

6,7 

15,5 


12  .  55  .  26,9 
13.21  .48,2 

5 

24  .  37,7 

6.13,7 

20.  12,1 


12  .  56  .  57,7 
12.59.    7,8 

13.  15.26,1 
13.  17.36,6 
19.29.17,4 
19.41  .54,6 
19.44.32,0 
12.  19.46,7 
12  .  23  .  45,9 
13 


42,1 
16,9 
24,9 

14.14,4 

5,8 

46,8 

13.37,0 


39,9 
50,6 
15,4 
23,2 
40,4 
24,6 
31,3 
41,1 
21,0 
40,7 
29,2 

3,3 
26,0 

3,7 
11,6 
36, 


59 


13. 
13, 
14, 
20. 
20. 
21  . 
21  . 
1  . 
12  , 
12. 
13. 

13. 
13. 
14. 
17. 
19. 

21  . 

22  . 
22. 
22. 
22. 
23. 
23. 

0. 
0. 
0. 
1  . 


19-    9,3 

21  .  20,0 

5  .  29,3 

58  .  52,7 

58 

46 .  30,7 
37,7 


15,2 

19,2 

0,2 


22. 
25. 

5. 
24. 
41  . 
54. 
22. 
27. 
39- 
53. 

7. 
57. 

6. 
14. 
24. 


53,4 
4,2 
29,7 
36,9 
54,4 
37,8 
44,8 
54,8 
34,8 
54,6 
42,6 
18,4 
39,4 
16,8 
24,7 


0. 17,5 


12. 

12, 

14. 

17. 

20 

21 


54  .  46,39 
57  .  29,3 
47,61 
56,62 
32,23 
31,75 


4 
23 

5 
19 


12.56.  17,09 
12  .  58  .  26,94 


13, 

13, 

19 

19. 

19. 

12, 

12, 

12 


14 
16 
28 
41 
43 
19 
23 


45,46 
55,86 
35,00 
11,94 
51,67 
6,39 
5,10 


57 .  27,7 


13.18. 
13.20. 
14.    4. 

20 .  58  . 
20 . 58 . 
21 .45. 
21 .53. 
0.58. 


21 

.24 


12.57 


28,42 
39,30 
46,68 
10,60 
13,76 
48,07 
57,67 

3,3 
38,49 
19,72 
25,4 


13 

13 

14 

17 

19 

21 

22 

22 

22 

22 

23 

23 

0 

0 

0 

0 


12,63 
23,33 
46,79 
55,74 
11,86 
57,73 
.3,86 
13,87 
52,84 
13,00 
1,83 
56 .  32,79 
5 .  59,23 
13  .  36,70 
23  .  44,61 
58.    3,6 


22 
24 

4 
23 
41 
53 
22 
27 
38 
5S 

7 


Error  of  Collimation  —  0''',2. 

Error  of  Level  to  Oct.  10,  -2", 35. 

Meridian  Error  to  Oct.  10,  +8",66. 


For  the  rest,  -2",69. 
On  Oct.  15  and  16, +8",7. 


B. 

B. 
B. 


On  Oct.  17,  +9",1. 


(*) 
ic) 

id) 

ig) 


6',79  subtracted. 
12"'.6",39  subtracted. 
14',29  added 
13',84  subtracted. 
4'°.3',43  added. 
7',  17  subtracted. 
Satellites  not  visible. 


(/r)    13',52  subtracted. 

li)     6"".29',28  added. 

(k)   6',91  subtracted.  (/)  14',28  subtracted. 

(»n)  6',74  subtracted. 

(n)    Micrometer  placed  at  26,66:  25,66,  &-C.     10",66 

subtracted  to  reduce  the  transit  to  the  mean 

of  the  fixed  wires. 


» 
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I 


Day  of 

the 
Monili. 


Oct.  IS 


Oct.  19 


Oct.  20 


Oct  21 


Name  of  Star 
or  Planet. 


Venus  2  L.. 
Mercury  2  L. 
Polaris  S.  P.  . 


O  1  L 

02  L 

Arcturus 

a  Ophiuchi. . 

Uranus 

Jupiter  1  L. . 
Jupiter  2  L . , 

/3  Aquarii 

a  Aquarii. . . 
A.S.C.  2694. 
64  Aquarii.. 
a  Pegasi  .  .  .  . 
jf'  Aquarii.  . 
A.S.C.  2859  • 
A.S.C.  2876 . 

10  Ceti 

D  1  L 

Polaris 


Uranus 

Jupiter  1  L. 
Jupiter  2  L. 
(3  Aquarii. .. 

(a)  ]>  1  L 

Polaris  S.P. 


©1  L 

©2L 

Arcturus 

'■*  Capricorni . 


II. 


III. 


IV. 


V. 


VI. 


26,8:      40,6j      54,0 

35,7!      49,3j        2,9 

33.14,2  41.13,8  49.20,2 


59,9 

n,7, 

3,3; 
13,6: 

2,1! 
48,2' 


13,9 
25,0 
17,5 
27,2 
16,0 


27,6 
38,8 
32,0 
42,0 
30,2 
16,6 


7,9 
16,6 
57.18,8 

41,3 
52,8 
46,3 
55,1 
44,5 


33 


5,9 

49.2  3,0  16,9 

16.3  29,9  43,3 

21.2  35,0  49,1 

32.0  45,5  59,3 

30.4  44,7  58,1 

19.8  33,8  47,1 

18.3  31,9  45,1 

34.9  48,1  1,9 
8,3       22,0  34,9 

12.1  26,9  39,9 
,41,2,41.46,449.54,6 


1,6 

56,7 


(6)  19  Capricorni 

Uranus 

Jupiter  1  L 

Jupiter  2  L 

/3  Aquarii 

a  Aqu.trii 

A..S.C.  28.59 

A.S.C.  2876 

a  Andromedie .  . . . 

10  Ceti 

Polaris  with  micro, 

A.S.C.  183 

o  Piscium 

a  Arietis 

f«Ceti 

2  L 


(*) 


48,8 
7,9 


15,5 


14,1 

2,3 

21,9 


33.12,441.14,2 


29,9 
25,0 


16,0 


34,6 
30,5 
57,1 

3,3 
13,1 
12,5 

1,2 
58,9 
15,8 
48,9 
53,8 
58.10,8 

44,0 


31,2 

42,9 

2,3| 

48,4! 


42,9 
29,9 
49,5 
49- 19,4157. 15,6 


VII.  Wire. 


A.     in.       ji. 


Mean 
of  M  ires. 


A.      m. 


21,2 
30,1 
5.31,613.41,4 


34,9 
43,6 


54,9 

6,3 

0,9 

8,8 

58,8 

45,0 


12.  19-48,3 
12  .  35  .  56,9 
13.21  .59,0 


43,5 
10,6 
16,8 
26,9 
26,0 

14,9 
12,2 

28,7 

2,2 

7,8 

6.  9,4^ 

57,7 
53,2 


8,813. 
19,9:13. 
14,914. 
22,517. 

20. 

20. 

20. 

21. 


13,0 


2,7 
56,9 
23,9;21 
30,3  22 
40,2 

39,9 
28,6 
25,8 
42,1 
15,7 
21,4 
14.11,4 


22 

23 

23 

23 

0 

0 

1 


42,9 
3,3 


12,1 


11,0 
56,5 
17,1 


0,8 
6,0'. 


44,9 
56,3 
16,5| 
2,2 
35,3 
15,0 


48,4 
15,6 
17,8, 
34,0] 


23,0 
2,2 
29,1 
31,2 
47,6 


58,9| 
10,2 
30,9 
16,0 
49,7| 
29,0, 
34,2'. 


12,8 
23,9 
45,4 
30,0 
4,4 
43,9 


5.32,013.37,4 


26,1 
37,7 
59,8 
43,6 
18,0 
57,6 
2,6; 


39,9 
51,2 
14,0 
57,4 
32,2 
11,6 


7,7 

56.11,056, 

51,6] 

38,8, 

47.4 
13,1 
20,2 


21,0 
50,5  57 

5,0 
52,3' 

2,0 
27,0 
34,4' 


15,9; 
42,4| 
44,8 

1,0 
16,0 
34,4 
33,5  58 
18,71 

6,0 
16,4 
40,4 
48,3.. 


51,3 

29,61 

56,  l! 

58,6j 

15,1 

31,6 

48,2 

.13,0.58 

32,7' 

20,0' 

31,5 

54,5 


42,7 
9,6\ 

11,7: 

27,9 
46,5 

1,6 
,54,5  59 
45,9 
33,0: 
45,8 

7,8 
16,4^ 


30. 
32. 

5. 
24. 
50, 
59. 
59- 
20. 
54, 
22. 
27, 
53, 

7 
43, 
53 
15 
27 
22 


21,9 
33,4 
29,0 
36,1 
26,9 
13,2 

10,3 
37,1 
43,8 
53,9 
53,2 
41,9 
39,1 
55,3 

29,1 
34,9 
14,2 


20  .  50  .  25,9 
20.59.21,4 

20.  59 

21.20.    9,9 

I  .23.  30,9 

13.21  .47,2 


19,7 
56,2 
22,9 
25,1 
41,7 

1,8 
14,9! 
36,0 
59,4] 
46,8 

0,3 
Sl,l 
30,4 


13. 

13. 

14. 

20. 

20. 

20. 

20. 

20. 

21. 

21  . 

23. 

23. 

23. 
0, 
1  , 
1  , 
1  , 
1  . 
2. 
S. 


37 
40 

5 

6 
42 
50 
59 
59. 
20 
54 
43 
53 
57 
15 

0 
29 
34 
55 

1 
23 


53,5 
,    5,0 

27,9 
,  11,0 
.46,3 
.25,7 
.30,8 


9,5 
36,0 
38,4 
54,8 
16,9 
28,1 
16,5 
12,8 

0,3 
14,7 
34,7 
44,0 


12.19.    7,67 
12.35. 16,44 

12.57-28,4 


13. 
13. 
14. 
17. 
20. 
20. 
20. 
21  . 
21  . 
22. 
22. 
22. 
23. 
23, 
23 

0 

0 

0 


29- 
Sl  . 

4. 
23. 
49. 
58. 
58. 
19. 
53. 
22. 
27. 
53. 

7- 
42. 
53. 
14. 
26. 
58. 


41,18 
52,55 
46,27 
55,04 
44,50 
30,83 
34,29 
30,04 
56,89 

2,78 
12,98 
12,11 

1,04 
58,76 
15,26 
48,73 
53,68 

1,1 


20  .  49  .  43,81 
20.  58.. -jg,  15 

20  .  58  .  42,56 

21  .  19.29,4.7 
1  .  22  .  49,46 

12  .  57  -  25,5 


13. 
13. 
14. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
21  . 
21  . 
23. 
23. 
23. 

0. 

0. 

1  . 

1  . 

1  . 

2. 

2 


37. 

39. 
4, 
5, 

42, 

49. 
58, 
58, 


12,47 
23,89 
45,26 
29,80 

3,87 
4.3,37 
48,48 
51,23 
1.9 .  29,22 
55,JK) 
58,23 
14,59 
31,29 
47,99 

2,9 
.32,. 'to 
19,60 
31,15 
54,09 

2,33 


53. 
42. 
53. 
56. 
14. 
58. 
28. 
33. 
54. 
0. 
23 


Error  of  Colllination  —  0",2. 

Error  of  Level  —  2",69. 

Meridian  Error  to  j  Oct  20,  +7",4. 


For  the  rest,  -f  9",0. 


(a)  2*,31  subtracte<]. 
(A)  7M1  subtracted, 
(c)    J5",27  subtracted. 


(d)    Micrometer  at   26,65:    25,65,  &c.    10',66  sub- 

tracted. 
(«r)    ()",05  added. 
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Transits  Observed  in  the  Yeah  1831. 


Day  of 

the 
Mouth. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


11. 


III. 


IV. 


VI. 


VII.  Wire. 


A.     »n.      s. 


Mean 
of  Wires. 


Oct.  22 
Oct.  23 


(«)  0  2  L. 


a  Aquilae 

Uranus 

Jupiter  1  L . . . 
Jupiter  2  L. . . . 

/5  Aquarii 

a  Aquarii 

a  Pegasi 

A.S.C.  2859... 
A.S.C.  2876  . . . 
a  Andromedae. 

10  Ceti 

Polaris 

o  Piscium 

a  Arietis 

f'Ceti 

Aldebaran . . . . 

D  2  L.. 

Venus  2  L.  . . . 

(d)  Polaris  S. P.... 

(e)  Mercury  2  L  . . 


Oct.  24 
Oct.  25 


Oct.  27 


Oct.  28 


a  Aquilae . 


©  1  L. 
0  2L. 


(/)  Polaris.  S.P. . . 
(g)  Mercury  2  L . 


01L 

0  2L........ 

a  Ophiuchi.. . . 

a  Aquilae 

a^  Capricorni. . 

Uranus 

Jupiter  1  L.. . . 
Jupiter  2  L. . . . 

ft  Aquarii 

a  Aquarii 

a  Pegasi 

a  Andromeda'. 

Polaris 

A.S.C.  183 

5  2  L 

Regulus 


Oct.  29 


0  2L... 
a  Pegasi , 


30,0 

40,9 
1,9 

27,2 


4S,4 

54,4 
15,8 


7,9 
30,1 

55,8 


n,9 

22,2 
44,4 


48,8 
1.5,8 
30,0 
18,0 
34,2 


33. 


44,7 
2,3 
29,2 
43,8 
31,9 
47,8 


33 


38,4  41 

26,7 

47,8 

13,5 

23,1 

56,1 

38,3 

.11,6,41 


21,2 
•49,2 
40,1 

2,5 
27,0 
37,0 
10,6 
51,8 
.14,0 

4,3 


40,9       54,7 


43,5, 
56,0 


57,2 
9,9 


15,9 
42,9 
57,9 
45,0 
1,6 
16,2 
34,8 

49-55,4 
53,7 
17,2 
40,8 
51,1 
25,1 
5,9 

49-17,2 
J  8,0 

8,2 

10,9 
23,2 


13,9 

29,7 
56,4 
12,0 

58,9 
15,0 
32,0 


58.10,8 

7,9 
31,8 
54,3 

5,3 

40,0 

19,7 

57-14,4 

31,8 

21,9 

25,3 

37,8 


33.10,841.12,6 
11,3 


15,7 
28,7 
14,0 
42,0 
49,1 
7,7 
34,7 


33. 


29,4 
42,5 
27,6 
55,4 
3,2 
21,7 


50,0 
16,9 
31,0 
46,5 
40,8 
52,61 
28,2 
30,9 

21,1 
31,1 


41 


53,2 

3,4 

30,2 

44,9 

2,1 

.52,4 

6,5 

42,0 

44,9 

34,9 
45,0 


38,9 

43,2 
56,1 
41,8 

9,0 
16,9 
36,1 

3,2 


52,4 

57,3 
10,4 
55,5 
22,9 
30,9 
50,7 


49. 


16,9 
43,9 
58,9 
17,4 
58,6 
19,9 
56,5 
58,7 

48,8 
59,1 


58 


20,8 
30,8 
57,3 
13,2 
32,9 
14,8 
34,0 
11,3 
12,8 

3,1 
13,3 


24,9 

35,5 
58,3 
23,6 


38,7 

49,0 
12,8 


13  .  43  .  52,5 


43,1 

9,8 

25,6 

11,9 

27,9 

46,8 

2,0 

6.  8,8 

21,1 

45,9 

8,0 

19,0 

54,0 

32,9 


45,1 

35,8 

38,8 
51,1 

5.30,2 


10,9 
24,0 

9,1 

36,2 

44,7 

4,5 

31,3 


44,1 
10,9 
26,7 
47,9 
6.11,2 
47,9 
25,1 
26,5 

16,7 
26,9 


41,2 
56,7 
23,3 
39.7 
25,6 
41,6 

2,1 
14,9 
14.13,2 
34,8 

0,8 
21,7 
33,1 

8,5 
46,4 


58,9 

49,2 

52,4 
4,9 

13.37,2 
19,8 

24,8 
37,7 
22,9 
49,9 
58,5 
18,5 


19- 
20. 
20. 
20. 
21  . 
21  . 
22, 
23, 
23, 
23, 
0, 
1 

1  , 
1  , 
2, 
4 
4 
12 
13 
13 


40.  2,6 
50  .  26,4 
59 .  52,0 

59 

10,1 


20 
54 
53 
43 
53 
57 


36,6 
53,1 
38,8 
55,0 
17,0 
15.28,7 

22  .  16,6 
37  .  48,1 
55.  15,1 

1  .  35,6 

23  .  47,0 
26 .  22,8 
15  .  59,8 
21  .  42,0 

5  .  12,3 


19-40.    2,6 

13  .  53  .    6,2 
13.55.  18,7 

13  .  21  .  46,2 
13.29-32,9 


48,6 

57,3 

24,2 

40,4 

3,3 

14.15,8 

1,0 

39,5 

39,9 

30,2 
40,8 


14. 

14. 

17. 

19. 

20. 

20. 

21, 

21, 

21  , 

21  , 

22, 

23, 

1  , 

1  , 

9. 

9. 


.  38,6 
.51,4 
,36,4 
.  3,4 
,  12,3 
.32,8 
•59,5 


4 

6 
24 
40 

6 
50 

0 

0 

20.10,9 
54 .  37,7 


53. 
57. 

22. 

29. 
34, 
56. 


54,0 
18,0 
18,4 
13,9 
53,2 
53,4 


14.  10.44,0 
22  .  53  .  54,4 


13.43.11,28 


19- 
20. 
20. 
20. 
21  . 
21  . 
22. 
23. 
23. 
23. 

0. 

0. 

1  . 

1  . 

2. 

4 

4 
12 
12 
13 


39. 

49. 

59. 
.59, 
■19, 
.53, 
.53, 
.42, 
.53. 
.56. 
.  14, 
.58, 
.37 
.54 
.    0 
.23 
.25 
.  15 
.57 
.    4 


21,78 
44,24 

9,73 
13,16 
29,52 
56,29 
11,73 
58,59 
14,73 
31,55 
48,29 

1,8 

7,49 
31,58 
54,41 

5,09 
39,58 
19,26 
23,4 
31,61 


19-39.21,90 

13.52.24,90 
13.54.37,37 

12.57.24,3 
13  .  28  .  52,35 


14, 
14, 
17. 
19. 
20. 
20. 
21  , 
21  , 
21  , 
21  , 
22. 
23. 

0. 

I  . 

9. 

9. 

14. 

22. 


57,13 
10,11 
55,33 
22,68 
30,80 
49  .  50,28 
0.  17,25 

0 .  20,76 

19-30,48 
53  .  57,30 
12,73 
32,58 

4,6 
33,68 
10,82 
12,44 


10 
53 


2,68 
12,94 


B.I 
B.I 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

i: 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 


Error  of  ColHmation  —  0",2. 

Error  of  Level  on  Oct.  22,  — 2",69.     Froni  Oct.  23  to  Oct.  25,  —  2",58.     For  the  rest,  -2",73. 
Meridian  Error  on  Oct.  22,  +9",0.    From  Oct.  23  to  Oct.  25,  +9",5.    From  Oct.  27  to  A.S.C.  183  Oct.  28, 
+9",8.     For  the  rest,  -|-10"4. 


(a)  Perhaps  the  4""  is  too  great  by  1". 
tracted. 

(b)  15',27  subtracted. 

(c)  8',03  subtracted. 


2',29  sub- 


(d)  4"".  51',54  added.      Very  faint  at  the  last  wire. 

(e)  6»,79  added. 

If)  l'".38',91  subtracted. 

(g)   2',71  subtracted.     Barely  visible. 


Transits  Observed  ix  the  Year  1831. 
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Day  o( 

tlic 
Montli. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


II. 


III. 


IV. 


V. 


VI. 


VII.  Wire. 


Mean 
of  Wires. 


Oct.  29 


Oct.  30 


Nov.  2 


Polaris , 

A.S.C.  183. 
a  Arietis. . . 
Polaris  S.P. 
Arcturus. . . 


0  1  L. 

02L. 


(«) 


(6) 
(0 


Nov.  .3 


a?  Capricorn! 

Uranus 

Jupiter  1  L 

Jupiter  2  L 

/3  Aquarii 

a  Aquarii 

a  Pegasi 

a  Androraedae... . 

Polaris 

o  Piscium 

*  N.P.D.  81°.3<1'. 

a  Arietis 

(rf)  Polaris  S.P 

a  Aquila? 

a^  Capricorn! 

Uranus 

Jupiter  I  L 

Jupiter  2  L 

/3  Aquarii 

a  Aquarii 

n  Andromedae  . . . 

Polaris 

a  Arietis 

Venus  2  L 

Polaris  S.P 

Arcturus 


Nov.  4 


0  1  L 

0  2  I 

a  Ophiuchi 

a  Andromedae 

(e)  Polaris  with  micro. 
(_/)  a  Arietis 


33.39,6 
53,1 

49,1 

33.10,2 

4,0 

0,8 
14,0 

50,8 

19,0 

1,2 


50,9 
18,2 


48,0 

33.40,4 

41,6 

50,2 
33.  9.4 

43,6 
51,3 
22,4 
21,2 


41.52,2 
6,9 
3,7 

41.12,0 
18,2 

14,6 
27,9 

4,5 
33,1 

18,6 
4,7 

31,6 

46,1 

3,3 

41.48,8 

55,1 

4,9 
41.11,2 

57,4 

5,2 

36,6 


49.57,4  58.12,4    6.15,414.17,6 


20,21      34,0 
18,2       33,1 
49.16,8  57.14,6 
32,7       47,1 


28,2 
42,2 

18,3 
47,4 
29.1 


33 


33 


41 


51,9 
19,0 
48,9 
,45,8 
51,1 
15,8 

9,4,41 

6,3 


a  Aquilae 

«*  Capricorni . . 
2 1  Capriconii . . 

Uranus 

Jupiter  1  L  . . , 
Jupiter  2  L  . . 


38,3 
53,1 
16,5 
49,5 
56.15,3 
51,8 

45,0 
52,3 
31,9 
29,2 
2,9 


38,2 

5,6 

32,5 

4,2 

.51,4 

5,8 

29.3 

.10,8 

20,7 


18,1 

45,0 

0,2 

18,8 

49-57,6; 

8,8 

56,1 

19,5 

49.14,8 

11,1 
19,0 
50,9 
49,1 


42,6 
55,9 

32,2 
2,0 


46,9 
32,0 
58,9 
13,9 
33,9 
.58.14,8 
22,7 
10,2 
34,4 
i7.17,4 

24,9 

33,0 

5,3 


52,3 

7,0 

30,3 

4,9 

56.56,5 

6,5 

58,6 

6,1 

45,9 

43,7 


19,8 


18,9 
46,0 

19,6 
50,  0.6 

20,4 

42,9 
49-15,6 

35,0 

6,4 
20,9 
44,0 
20,0 
57.37.6 
20,9 

12,2 
20,0 
59,9 
57,5 
31,0 


58. 


57. 


6,9 
33,0 

59,9 
35,0 
16,4 
35,0 
56,9 
12,2 
49,8 


20,8 
3.5,1 
58,1 
35,5 
58.19,0 
36,0 

26,1 
34,1 
14,6 
12,2 


48,7 


1  .  22  .  20,8 


47.4  1,2    1  .  29  .  14,7 

47.5  2,2    1  .  55  .  16,4 
5.28,2  13.35,0  13  .  21  .  44,6 

1,4       15,7;i4.    5.29,9 


56,2 
9,9 

46,0 
15,8 
57,7 


45,2 
12,3 
27,8 
49,1 
6.13,4 


10,014.  12.23,8 
23,5  14  .  14  .  37,3 


2.3,8 

48,6 

5.27,0 

38,3 
46,8 
19,2 
17,7 


46,2 
13,2 

49,9 

6.16,6 

49,8 

.9,8 

5.30,2 

3,5 

34,3 
48,9 
11,9 
50,7 
58.,59,5 
50,0 

3.9,5 
47,8 
28,4. 
26,2 
59,2 


59,920 
30,020 

!21 

15,221 
58,8  21 
25,3  21 
41,922 
4,623 

14.18,2|  1 
49.8    1 


6 

50 


13,4 
43.9 
2  .  25,7 

2 

12,1 
38,9 
5.5,2 
19,3 
21,4 


37,1 

3,1 

13.35,2 


20 
54 
53 
57 
22 

33 

37  .  50,4 
55  .  17,7 


52,119, 

0,5  20 , 

33,3  20 . 

J21  , 

34,8  21  . 

59.821  . 

26,2  21  , 

5,4  23  . 

14.18,0    1  . 

4,2    1  . 

23,6,12. 

13.36,413. 

17,914. 

48,414. 

3,614. 
25,7  17. 

5,923. 


40.    5,4 

6.  14,1 

50 .  47,4 

2  .  45,9 

2 

20.13,1 
54  .  39,6 
57  .  20,2 
23,6 
18,6 
36,9 
43,8 
32,0 


59.40,7 
4,6 

53,0 
1,6 

42,7 
40,3 


16,^ 


32. 
34, 
24. 
57. 
0. 
55, 


2,3 
17,1 
3,9,1 
20,9 
21,3 
19,1 


19-40.    6,6 


20 
20 
20 
21 
21 


6. 
48, 
50, 

3. 

3. 


15,2 
.56,5 
54,3 
27,1 


0.58.    5,1 
1  .  28  .  33,93 
1  .  54  .  32,88 
12  .  57  -  '23,1 
14.    4.47,00 


14.  11  .42,31 
14.  13.55,81 


20. 

20. 

21  . 

21, 

21. 

21  . 

22. 

23. 
0, 
1  , 
1  . 
1  . 

12. 

19- 
20. 
20. 
21  . 
21  . 
21  . 
21  . 
23. 

0. 

1  . 
12. 
12. 
14. 


5.32,15 

50.    1,60 

I  .  43,50 

1 .  46,79 

19.31,68 

58,60 

13,90 

33,8 

4,9 
22,43 

9,91 
54  .  34,06 
57  .  22,8 


24,69 

32,84 

5,01 

3,5.-; 

6,52 
32,64 
59,49 

56  .  34,74 
,58.    7,5 

54 .  34,9!) 
19  •  56,46 

57  .  22,6 
4  .  49,32 


39- 
5. 

50. 
2  . 
2. 

19- 

53. 


14.31.  20,40 
14.33..S.5,10 

17-23.57,9-'; 
23  .  56  .  3.5,34 

0  .  58  .    7,9 

1  .  54  .  35,56 

19.39.2.5,86 


20, 
20. 
20, 
21  , 
21  . 


5. 

48. 

50. 
2, 
2. 


33,87 
14,27 
11,91 
45,13 
48,22 


Error  of  CoUimation  -0",2. 

Error  of  I.evel  to  Nov.  4,  —  2",73.     On  Nov.  5,  —  2",58. 

Meridian  Error  to  Oct  30,  +10",4.     On  Nov.  2,  +10",5.     For  the  rest,  +1 1",4. 


I 


(a)  6',95  gulitracted. 

(6)  10",83  adde<l. 

{cj  iy,6\  added. 

(/)  4f.y,67  added. 


(«)    Micrometer  at  26,64:  25,64,  &c. 

traded.     Very  steady. 
(.X)  Very  unsteady. 


10',67  sub- 
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Transits  Observed  in  the  Year  1831. 


Day  of 

the 
Month. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


II. 


III. 


IV. 


m.    s.       m.    s. 


VI. 


VII.  Wire. 


h.    in.     s. 


Mean 
of  Wires. 


Nov.  5 


Nov.  6 


Nov.  7 


Nov.  8 


Nov.  9 


(3  Aquarii.... , 

a  Aquarii 

a  Pegasi 

a  Andromedae. 

Polaris 

a  Arietis 


(a)  Venus  2  L. 

(A)  Polaris  S.P. 

Arcturus . . . 


ic) 


O  1  L 

©2L. 

a  Aquilae 

a^  Capricorni. . 

Uranus 

Jupiter  I  L . . . 
Jupiter  2  L . . . 

ft  Aquarii 

a  Aquarii 

a  Pegasi 

a  Andromedae. 

Polaris 

a  Arietis 


Jupiter  1  L. . . . 
Jupiter  2  L. . . . 

ft  Aquarii 

n  Aquarii 

a  Pegasi 

n  Andromedae. 

Polaris 

a  Arietis 

Venus  2  L. . . . 
Polaris  S.P.... 
Arcturus 


O  1  L. 
©2  L. 
D  1  L.. 


o*  Capricorni.. 
2 1  Capricorni .  - 

Uranus 

Jupiter  1  L  . . . 
Jupiter  2  L  . . . 

ft  Aquarii 

a  Aquarii 

a  Pegasi 

a  Andromedae., 

((?)  Polaris 

a  Arietis 


52,8 
20,0 
34,0 

49,9 

33.44,8 

52,0 

17,9 

7,2 

34,7 
50,0 
45,3 
52,8 
36,9 
46,6 


6,4 
33,4 

47,9 

5,2 


19,9 

46,9 

2,0 

20,4 


41.53,6  50.   1,4 
6,7      21,1 


32,0 
41.11,6 
21,5 

48,8 
4,1 

59A 
7,0 

51,0 


53,1 
20,8 
34,4 
50,5 
33.42,6 
52,5 

9,8 


53,6 
20,7 
34,9 
50,2 
33.42,2 
53,1 


44,8       58,7 
49.16,057.14,4 


3,8 

7,0 
S3,9 
48,6 

5,9 
41.50,8 

7,3 


26,8 

7,1 

34,1 

48,7 

6,1 

41.53,6 

7,6 


S3.  8,8 
7,8 

36,1 
51,9| 

4,6i 
53,o| 
32,8 
44,9 
S3,3 


41.10,2 

22,1 

50,6 
6,3 

19,1 
7,3 

46,9 

58,9 


53,7 
21,0 
34,9 
50,9 
33.40,8  41 

52,9 


34,1 
1,1 
16,2 
36,1 
58.19,2 
36,1 


36,0 

2,9 
18,3 
12,8 
20,8 

5,2 
14,9 


20,4 
47,3 
2,5 
21,0 
49.59,2 
21,8 

38,0 


50,6 

7,2 
34,2 
49,0 

5,8 
.49,8 

7,7 


20,8 
47,4 
2,7 
21,0 
49.59,8 
22,1 
0,1 
49.15,0 
36,3 

4,7 
20,4 
33,9 
21,0 

1,1 

13,2 

1,8 


49- 


20,9 

47,7 

2,8 

21,4 

59,4 

22,4 


50,4 

17,4 
32,6 
26,5 
34,9 
19,6 


32,5 
34,2 
1.7 
16,3 
36,2| 
58.15,4: 
36,i 


47,0 
14,0 
29,9 
50,9 
6.14,6 
50,7 

12,1 
5.29,6 

4,7 

31,0 
46,2 
40,0 
48,4 
34,0 
43,0 


47,9 
14,4 
30,0 
51,6 
6.14,8 
51,1 

6,3 


55,6 

34,2| 
1,4 

17,0 

36,8! 
58.15,8;  6.12,8 

36,9       50,9 

14,0l      27,2 
57-11,8  5.28,4 

51,0         4,9 


47,6 
14,7 
30,5 
51,9 


0,8  21 
27,2,21 
43,822 


6,2 
14.20,0 
5,1 

25,7 

13.37,8 

19,0 

44,9 
0,8 

53,4 
2,2 

47,9 


,20.  14,2 
.  54 .  40,5 
.  53  .  56,7 


23.57.21,4 
1  .  22  .  24,2 
1  .  55  .  19,4 

12  .  24  .  39,0 
13.21  .44,8 
14.    5.32,9 


0,6 

1,2 

27,8 

43,9 

6,8 

14.20,2 

5,9 


14. 

14. 

19. 
20. 
20. 
21  . 
21  , 
21  . 

21  . 

22  . 
23, 

1  . 
1  , 

21, 
21  , 


19.0 
34,7 
48,9 
35,2' 
15,7 
27,6 


58 


19,4 
34,8, 
2,0: 
17,0 
36,3j 
.12,21 
37,0 


32,8 
48,7 
3,7 
48,9 
29,3 
41,5 
^29,9 


47,9 
15,1 
30,6 
51,5 
6.10,8  14 
51,2] 


47,0 

1,8 

28,0 


44,2,22 
7,023 


16,4 
6,1 


43 

46 

40 

6 

51 

4 

4. 

20 

54 

53 

57 

22 

55 

4 
4. 


21 .20. 
21 .54. 
22  .  53  . 
23.57. 


22 
55 


12.27 
13.21 
14.    5 


58,8 
14,5 

6,9 
15,9 

2,0 
11,3 

14,7 
,41,1 

57,8 

21,9 
.20,6 

20,0 

.34,1 

,  1.5,2 
.41,3 
,57,8 
,21,9 
.21,2 
.20,1 
,  54,2 
.  45,2 
.33,3 


14, 
14, 
18, 
20, 
20 
20, 
21  , 
21  , 
21  , 
21  , 


52  .    0,8 

54.  16,5 
48  .  32,8 

6.16,2 

48  .  57,7 

51  .    9,5 

4  .  58,0 

4 

20.14,9 
54  .  41,5 

53  .  58,0 
57  .  22,3 
22  .  19,2 

55 .  20,4 


21 
21 
22 
23 
0 
1 


19.33,60 
54.  0,44 
53.15,79 
56  .  35,73 
58  .  8,3 
54  .  35,87 


12  .  23  .  58,60 
12.57.23,5 
14.    4.50,24 


14. 

14, 

19 
20. 
20 
21 
21  , 
21  , 

21  , 

22  , 
23, 

0 
1 

21 
21 
21 


43  .  16,93 

45  .  32,36 

39  .  26,29 

5  .  34,57 

,50.  19,52 

.    3.29,03 

,    3.32,19 

34,07 

1,00 

16,22 

36,27 

6,2 
36,50 


19- 
54. 
53. 
56. 
58. 
54. 


3. 
3. 
19. 
21 .54, 

22  .  53  . 

23  .  56  . 
0.58, 
I  .54, 

12 .27, 
12.57, 
14.    4. 


14. 
14. 
18, 
20, 
20, 
20, 
21  , 
21  , 
21  . 
21  , 
22, 
23, 
0, 
I  , 


51  , 
53, 

47, 

5, 

48, 

50, 

4. 

4, 

19. 

54, 

53 

56. 

58, 

54, 


52,13 
55,16 
34,33 

1,10 
16,53 
36,42 

6,2 
36,65 
13,74 
22,2 
50,67 

18,70 
34,47 
48,76 
34,90 
15,33 
27,34 
15,83 
18,89 
34,16 

1,35 
16,64 
36,46 

4.1 
36,82 


B.' 
B. 
B.I 
B.I 
B. 

i 

B. 

B.' 
B.I 

B.I 
B.' 
B.I 
B.I 

B. 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 


Error  of  Collimation  —  0",2. 

Error  of  Level  -2",58. 

Meridian  Error  on  Nov.  5,  -|-11",4. 


On  Nov.  6  and  7,  +10",85.     For  the  rest,  -fU",0. 


(a)    Wind  excessively  loud. 
(6)    4'".2",21  subtracted. 


(c)    I3',52  subtracted. 
{d)   Blazing  and  unsteady. 


Tkaxsits  Observed  in  the  Year  1831. 
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Day  of 

the 
Month. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


I.  II.  Ill 


in.    s-       m. 


IV. 


V. 


m.   »■      M.   s. 


VI. 


VII.  Mire. 


A.    m. 


Mean 
of  Wire?. 


Nov.  11 


Nov.  12 


N'ov.  13 


Venus  2  L.  . 
(a)  Polaris  S.P. 


(b)  Polaris  S.P. 
(f)  Arctiirus... 


Nov.  14 


Nov.  1.5 


©11 

0  2  L.  ....... 

a  Ophiuchi. . . , 

a  Aquilae 

a'  Capricomi. . 

Uranus 

Jupiter  1  L . . . 

Jupiter  2  L. . . . 

ft  Aquarii 

a  Aquarii 

40  Aquarii.. . . 

J  1  L......  .. 

70  Aquarii.. . . 

(f/)  K  Aquarii 

(e)  a  Pegasi 

a  Andromedae. 

Polaris 

a  Arietis 

Venus  2  L . . . . 
(/)  Polaris  S.P.... 

Arcturus 


0  1  I 

02  L 

Venus  2  L. 

(g)  Polaris  S.P. 

Arcturus... 


w 


0 


0  1  L 

02  I 

Uranus 

Jupiter  1  L. 
Jupiter  2  L. 
ft  Aquarii... 
a  Aquarii . . . 
40  Aquarii. . 
70  Aquarii. . 
A'  Aquarii... 
a  Pegasi  . . . 
n  Piscium... 
24  Piscium.. 

J  1  L 

Polaris. 


11,8,      25,0       38,7       52,5         5,8 
.  ...41. 12,2 49.15,8157.11,4    5.29,2 


48,4 
5,2 
17,9 
45,8 
52,9 
2,7 
13,6 


22,2 

2,7 
19,3 
31,8 
59,3 

7,2 
16,4 


53,8 
19,9 
37,3 
25,4 
50,2 


50,7 

33.38,4 

53,0 

24,5 

33.  6,6 

8,0 

53,7 

10,8 

39,4 

33.  6,4 

8,1 

59,8 

16,9 

12,7 

7,8 


30,8 

7,3 

34,4 

51,0 

4,1 
2,1 


41 


53,9 
21,0 
37,6 
50,9 
48,6 
3.5,1 


30,2 

57,0 


6,1 
.48,8 

7,4 
38,3 

22,2 


7,9 

24,8 

52,9 

41.  8,2 

22,3 

13,9 
30,8 
26,8 


I 


41 


24,9 

7,8 

34,8 

51,4 

4,5 

2,9 

49,0 

44,2 

43,8 

10,8 

.51,2 


49.17,457.13,6   5.29,8 
51,1         5,7 


16,8 
33,9 
45,5 
13,0 
21,0 
30,9 
41,8 


20,9 
47,8 

4,9 
53,5 

17,9 


21,0 
49.56,2 

21,9 

51,8 
49.15,4 

36,8 

21,9 

38,9 

6,6 

49-10,8 

36,9 

28,2 
45,5 
40,9 
36,2 


31,3 
48,1 
59,5 
26,9 
34,9 
45,2 


58 


57 


59,5 
34,7 

1,7 
19,0 

8,6 

31,9 
30,2 
17,2 
36,9 
,16,4 
37,0 
.5,6 
10,8 
51,3 

36,4 
53,7 
20,3 


49. 


21,1 
48,1 

5,5 
18,0 
16,2 

3,2 
58,0 
57,1 
24,7 
55,4 


51,4 

42,6 
59,9 
55,4 


58 


53,7 
34,9 
1,9 
19,7 
31,9 
30,4 
16,9 
11,6 
10,9 
38,7 
,10,6 


45,2 
2,0 
13,1 
40,2 
48,5 
59,0 
10,1 


19,0 
13.36,8 

13.36,4 

59,5 
16,2 

26,9 

53,9 

2,3 

12,9 


12  .  33  .  32,6 
13.21  .43,8 

13.21  .47,4 
14.    5.33,5 


47,9 
14,9 

32,7 
21,4 
45,2 
43,4' 
30,8j 
51,9! 
6.10,214 
51,3! 

18,9' 
5.26,413 

.5,2! 


27,1 

1,4 

28,1 

46,2 

36,1 

58,9 

.57,1 

44,5 

7,1 

,14,8 

6,1 

32,3 

,34,8 

19,6 


50,7         4,8 

7,6      21,8 

33,6\      47,0 


5,3:      19,6 


56,8' 
13,6 
9,2, 
4,8, 


10,7 
28,0 
23,2 


48,2 
15,3 
33,1 
45,9 
43,9 
31,0 
25,0 
24,2 
52,2 
6.  9,2 


21,4 

1,9 
28,6 
46,9 
59,2 
57,3 
44,7 


15 

15 

17 

19 

20. 

20 

21 

21 

21  , 

21  , 

22, 

22, 

22, 

22. 

22. 

23. 

1  . 

1  , 
12. 
13. 
14. 

15. 
15. 
12. 
13. 
14. 

15. 
15. 
20. 
21  . 
21  . 
21  . 


8.  13,2 
10.30,1 
24  .  40,4 
40.  7,4 
6.  15,9 
51  .27,0 
6 .  37,9 

6 

20 .  14,9 
41,4 
0,6 
50,2 
12,3 
10,9 
58,1 


54. 
2. 
15. 
37. 
42. 
54. 


57.21,9 
22  .  19,0 
55  .  20,2 
37  .  45,6 
21  .  44,4 
5  .  33,8 

12.  18,7 
14.35,4 
40.  0,5 
21  .  44,2 
5  .  33,8 


16, 
18. 
51  . 

7. 

7. 
20. 


24,8 
42,1 
37,1 
32,2 


38,323 
37,8  23 


14. 


6,1 
15,6 


15,3 
21  .54.41,9 
0,9 
12,9 
11,0 
58,3 
51,8 
51,3 
1.9,9 
18,2 


2. 
37. 
42. 
53  . 
36. 
41  . 

0. 
22. 


12  .  32  .  .52,20 
12.57.22,5 

12.57.23,5 
14.    4  .  50,98 


15. 

15, 

17, 

19 

20, 

20, 

21  . 

21  . 

21, 

21  , 
22. 

22  . 
22  . 
22  . 
22  , 
23. 

0. 

1  . 
12  . 
12. 
14. 


21  . 
22. 


31,01 

47,83 

59,30 

26,64 

34,67 

44,87 

5  .  55,93 

5  .  59,02 

19.34,41 

54.    1,17 

1  .  18,82 

15.    7,80 

.'i6.31,.50 

41  .  29,70 

53  .  16,80 

56  .  36,51 
58.    3,4 

54  .  36,70 
37.    5,29 

57  .  20,8 
4  .  50,98 


15.  11  .36,30 
15.  13.53,28 
12  .  39.20,04 
12.57.19,7 
14.    4.51,05 


15.  15 
15.  17 

20  .  50 

21  .  6 
21  .  6 
21  .19 


22  .  36 
22.41 

22  .  53 

23  .  36 
23  .  41 
23  .  59 

0.58 


.  42,40 

•  59,55 
.  5.5,04 
.  50,33 
.  53,22 
.  34,73 
.  1,65 
.  19,30 
.31,90 
.  30,04 

•  16,89 
.  11,40 
.  10,75 

•  38,49 
.    2,8 


Error  of  Collimation  —  0",2. 

Error  of  Level  to  Nov.  12,  -2",58.     For  the  rest,  -2",56. 

Meridian  Error  to  0  Nov.  14,  -f-10",4.     For  the  rest,  -f-H",2. 


(a)  4'".2',31   subtracted, 

(i)  8'"..5',47  subtracted, 

(c)  II ',48  subtracte<l. 

(rf)  11 ',04  subtracted. 


(e)    20%85  subtracted. 
(/)  2'".42',24  subtracte<l. 

'  )    6"'.  2',25  added. 

i)     4..9',87  subtractetl. 


% 


(A)    6",75  subtracted. 
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Transits  Observed  in  the  Year  1831. 


Day  of 

the 
Month. 


Nov.  15 


Nov.  16 


Nov.  17 


Nov.  18 


Nov.  19 


Name  of  Star 
or  Planet. 


(«)  a  Arietis . . . 

lb)  Polaris  S.P. 

Arcturus. . . 


0  1  L 

02L 

a  Ophiuchi 

a  Aquilae 

a*  Capricorni 

3  Piscis  Australia . 

Jupiter  1  L 

Jupiter  2  L 

/3  Aquarii 

a  Aquarii 

a  Pegasi 

n  Piscium 

24  Piscium 

a  Andromeda;. . . . 

A.S.C.  19 

t  Piscium 

1)  1  L 

Polaris 

A.S.C.  144 

a  Arietis 

^^Ceti 


Venus  2  L.. 

(c)  Polaris  S.P. 

Arcturus. . ., 


01  L 

©2L 

Uranus 

Jupiter  1  L . . .  . 

Jupiter  2  L 

/3  Aquarii 

(rf)  a  Aquarii 

a  Pegasi 

a  Andromedae. . . 
(e)  Polaris  with  n.icro. 
{/■)  A.S.C.  144 

a  Arietis 

fe)])lL 


0  1  L 

0  2L...... 

Qi)  a  Ophiuchi. 
a  Aquilae. . . . 


53,4 


8,5 

6,3 

24,3 
18,8 
46,4 

24,7 
35,8 


54,4 

21,9 

34,8 

31,1 

30,7 

51,5 

23,1 

0,9 

4,4 

33.42,2 

11,8 

53,7 

27,3 

53,8 

33.  4,2 

9>8 

23,6 
41,8 
30,6 
34,9 


56 


55,2 
22,5 
36,6 
52,4 
,16,3 

54,8 
38,0 

33,2 
51,8 
19,9 
47,9 


11. 


8,0 


23,1 

21,1 
38,3 
32,3 
0,1 
8,0 
40,0 


22,4 
49.12,8 
37,1 

35,3 
52,9 
46,1 
13,8 
21,8 
55,1 
4,1 


41 


53,7 

7,9 

35,0 

49,7 

44,8 

44,1 

7,0 

36,8 

14,3 

18,2 

.48,2 

25,1 

8,7 

41,0 


7,9 
41.  5,4 
23,9 

37,7 
56,0 
44,8 


51,9 
9,0 

35,9 

50,5 

7,9 

56.56,2 

31,0 
9,4 

52,1 

46,9 
6,0 


1,8 


III. 


21,4 
48,5 
3,5 
58,0 
57,4 
22,1 
50,1 
27,7 
31,9 
49.55,4 
38,7 
23,1 
54,9 

20,9 

38,3 

52,2 

10,7 

59,0 

3,2 


22,5 
49,4 

4,4 

23,0 

57.37,2 

44,6 

24,0 

6,2 

1,7 
20,3 

47,8 
15,2 


IV. 


37,3 
57.  9,4 
51,8 

50,0 
7,7 
0,3 
27,4 
35,9 
10,9 


22,0 
35,3 

2,2 
17,8 
11,9 
11,8 
37,8 

3,8 

41,9 
46,2 
58.13,2 
52,4 
37,7 
8,6 

34,8 

57.  8,8 

52,8 

6,5 
24,9 
13,3 


20,9 
36,1 
3,3 
18,7 
38,6 
58.18,0 
58,3 
38,9 
20,7 

16,8 

34,8 

2,0 

28,9 


VI. 


VII.  Wire. 


51,7         6,5]   1  .  55  .  20,8 

5.25,8  13.32,013 

6,1       20,2  14.    5.34,6 


S,9 
21.3 
13,9 
40,9 

49,4 

25,9 
32,7 


48,8 
15,4 
31,2 
25,1 
24,7 
53,1 
17,0 
54,9 
59,9 
6.10,6 
5,8 
52,1 
21,8 


18,1  15 
35,7il5 
27,417 
54,619 
3,120 
41,021 

.  .:.|2i 

49,8  21 
2,2  21 
29,0*21 
44,922 
38,6,23 
38,023 
7,8  23 


30,6 

8,2 

13,5 

14.14,8 

19,1 

6,8 

35,3 


20.32,1 
22  .  49,8 

,24.41,2 
40.    7,9 

.    6.16,6 

,    0.56,3 

,  8.  1,0 
7 

,20 

,54 

.53 

.36 

,41 

,57 

.    6 


15,6 
41,9 
59,1 
52,0 
51,6 
22,6 
44,1 
14.21,9 
54 .  26,9 
22.21,6 
1 1  .  32,3 
55.21,1 
16.48,5 


47,9         1,6,12.47.15,2 
5.25,2  13.33,013.21  .40,6 
6,c^       21,2  14.    5.35,1 


20,7 
38,9 
27,2 
31,4 


16,5 
32,2 
53,6 
58.59,3 
11,6 
53,2 
34,6 

30,9 
48,9 
15,5 
42,4 


35,0  15  . 
53,4  15  , 
41,120, 
.  ...21, 
48,521 

3,lj21 
29,921 
46,0  22  , 

8,923. 


28 
31 
51 
8 
8. 
20 
54 
53 


49,3 

7,2 

55,2 

59,7 


59.40,8 
25,0 
7,8 
48,7 


16,6 
43,0 
59,8 
57  ■  23,9 
0.21,6 
11  .38,4 
55  .  22,1 
50.    2,7 


44,915.32, 
3,1  15.35. 


59,3 
17,6 


28,917-24.42,4 
56,0,19.40.    9,4 


Mean 
of  Wires. 


1  .54.37,16 
12.57.18,9 
14.    4.51,63 


15. 
15. 
17. 
19. 
20. 
21. 
21  . 
21  . 
21  . 
21  . 
22. 
23. 
23. 
23. 

0. 

0. 

0, 

0, 

1. 

1  . 

2, 


19  •  49,54 

22.    7,14 

24.    0,00 

39  .  27,30 

5  .  35,53 

0.10,55 

7  .  18,48 

7.21,73 

19  ■  35,09 

54.    1,98 

53.17,29 

3Q.  11,64 

41.11,18 

37,42 

3,64 

41,40 

45,86 

3,7 
52,17 
54 .  37,60 
16.    8,20 


56. 
6. 
13. 
53. 
58. 
10. 


12.46.34,59 
12.57.  18,8 
14.    4.52,57 


28 
,30 
,51 
,  8 
,    8 


6,43 
24,70 
13,03 
17,38 
20,33 


19  .  36,06 


54, 
53. 
56. 
58. 
10. 
54. 
49. 


2,93 
18,31 
38,33 

7,8 
58,08 
38,60 
20,43 


15  .  32  .  16,24 
15.34.34,64 
17.24.  1,48 
19.39.28,80 


B. 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B.I 

B. 
B. 
B. 

B. 

B.I 
B.I 

B.I 
B. 


Error  of  CoUimation  -0",2. 

Error  of  Level  to  Nov.  18,  -2",56.     On  Nov.  19,  -2",42. 

Meridian  Error  for  a  Arietis  Nov.  15,  +11",2.     From  Polaris  S.P.  Nov.  15  to  Nov.  I6,  +H",5. 
rest,  +12",9. 


For  the 


(«) 


The  fourth  wire  was  set  down  37',9,  hut  the 

observer  believed  at  the  time  that  it  ought  to  be 

37»,3. 

4"'.  l',ll   subtracted. 

l'".20',78  subtracted. 

Unsteady. 


(c)  Micrometer  at  26,625:  25,625,  &c.  10',68  sub- 
tracted. 

if)  6',74  subtracted.  The  seconds  are  too  great 
by  5. 

(ff)    Very  faint,  in  fog-cloud. 

(«)   4",60  subtracted. 
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Day  of 
the 

Month. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


III. 


IV. 


VI. 


VII.  Wire. 


b.     m.      4. 


Mean 
of  Wires. 


Nov.  19 


Nov.  20 


Nov.  23 
Nov.  24 


Nov.  26 


Nov.  27 
Nov.  28 


Nov.  29 


a*  Capricomi . . 

Uranus 

Jupiter  I  L. . . 

Jupiter  2  L — 

/3  Aquarii 

a  Aquarii 

a  Pegasi , 

a  Andromedae. 

(a)  Polaris 

(6)  1)2  L... 

48  Tauri 

(c)  7  Tauri 

(c)  ir  Tauri 

(c)  Aldebaran .... 


01  L 

©2  L. 

a  Aquilae. . . . 
a'  Capricomi. 
a  Pegasi 


(rf)  Polaris  S.P. 


(^) 


Jupiter  1  L 

Jupiter  2  L 

a  Aquarii 

a  Pegasi 

X  Draconis  S.P. . . 
a  Andromeda;... . 

Polaris 

a  Arietis 

£»Ceti 


(./■)  Polaris  S.P. 
Venus  2  L . . 
Arcturus. . . 


(g)  Polaris. 


(/i)  Polaris 

/?  Virginia 

';  Virginia 

])  2L 

Polaris  S.P 

N'enus  2  L.  . . . 
Arcturus 


0  1  L. 
0  2  L. 


55,8 

36,7 

5,7 


55,8 
23,1 
37,0 
53,1 
33.44,2 
22,3 
28,7 
28,7 
21,4 
31,2 

44,1 
2,8 
48,6 
55,4 
37,9 


41 


42,5 


22,6 
36,8 
11,3 
52,5 
33.33,8 
54,8 
28,7 

32.58,8 

18,7 

8,9 


33.34,2 


33.35,4 

8,8 

30,9 

28,3 

.32.53,4 

37,3 

9,3 

49.2 
9,8 


9,4, 
51,0 


22,6 
9,3 
36,9 
51,1 
8,3 
.53,4 
36,8 
42,8 
42,6 
35,2 
45,1 

58,7 
17,0 
2,3 
10,0 
51,5 


23,0 

5,1 

33,8 


37,1 
19,7 


50 


59,8 
36,1 
50,5 
49,7 

7,8 
41.4.S,6 

9,4 
42,1 


32,6 
23,3 

41.46,4 

41.43,8 
22,7 
44,5 
42,2 

40.57,8 
50,9 
23,5 

3,8 
24,2 


22,9 
50,1 

4,9 
23,5 

1,4 
51,3 
56,3 
56,3 
49,8 
59,0 

12,9 
31,2 
15,8 
23,8 
5,7 


58 


50,9 
36,8 

3,9 
19,2 
39,2 
16,2 

6,1 
10,7 
10,8 

3,3 
13,3 

27,8 
4.0, 

29, 

38,0 

20,0 


11,2 


49,6 
4,9 
30,2 
23,1 
49-51,4 
24,0 
55,9 

49.  8,8 
46,1 
37,6 

49.51,2 

49.53.6 
35,9 
57,7 
56,0 

49.  4,6 

4,7 

37,9 

18,5 
38,5 


28,3 
3,4 

18,7 
9,2 

38,6 
58.  9,6 

38,8 
9, 

57.  8,2 
59,8 
52,3 

58.  6,6 


49,8 

11,8 
10,2 

57.  1,2 
18,6 
52,7 

33,2 
53,2 


50,7 

33,4 

1,7 


50,1 
16,9 
32,7 
54,1 


4,820 
47,720 
.  ...|21 
19,0,21 

3,7  21 


30,4 

46,4 

9,8 


20,0 
24,4 
24,3 
17,0 
27,5 

41,8 
0,1 
44,0 
51,3 
33,3 

5.29,3 


34,2 
38,1 
38,0 
30,9 
41,2 

55,9 
14,3 
.56,8 
5,1 
47,0 


13.36,' 


39,3 


16,9 
32,3 
50,4 
53,4 


53,4 
23,1 


13,6 
6,3 

6.  8,2 

6.  7,6 

2,7 

24,7 

23,9 

.5.17,8 

31,9 

6,7 

47,6 
7,9 


55,7 
29,7 
46,0 
29,8 

8,9 
14.13,2 

7,8 
36,7 

13.34,8 
27,0 
20,6 


16,4 
38,3 
37,8 
13.27,4 
45,1 
20,9 

2,1 
22,3 


6.17,9 

,52.    1,6 

9.29,9 

9 

20  .  17,1 

54  .  4.3,6 

,54.    0,9 

,  57  .  24,4 

,  54  .  48,5 

3  .  52,0 

7.51,9 

14.44,6 

23  .  55,0 


15.37.  10,4 
15.39.28,6 
19.40.  10,1 
20.  6.18,8 
22.54.    0,9 

13.21  .46,0 


21  . 

21  . 

21  . 

22, 

23. 

23. 
1. 
1  , 
2, 


12. 
11. 

54. 
.53. 
20. 
57. 


7,5 


43,2 

59,8 

9,4 

23,9 


55. 
16. 


21,9 
50,1 


13.21  .41,2 

13.  12.40,5 

14.  5.34,7 


1. 

1. 
11  . 
12. 
12. 
13, 
13. 
14. 


39. 
8. 
45. 
21  . 
18. 


29,9 
51,7 
50,8 
36,4 
58,6 


5.35,1 


16.  15.  16,7 
16.  17.. 36,6 


20. 
20, 
21  . 
21. 
21  . 
21  . 
22. 
23. 

0. 

3. 

4. 

4. 

4. 

4. 


36,96 
19,32 
47,85 
50,73 
36,53 
3,56 
18,89 
56 .  38,92 
.58.  7,0 
54.  5,60 
3.10,42 
7.10,37 
14.  3,17 
23.  13,18 


15.36.27,37 
15.38.45,64 
19.39.29,62 


20.    5. 
22  .  53  . 


37,49 
19,47 


12.57.22,6 


21  , 
21  . 

21  . 

22  . 
23. 
23. 

0. 
1  . 


11, 
11  . 

54. 
53. 
18. 
56. 
57. 
.54. 
16. 


12.57 

13.  11 

14.  4 


25,20 
27,82 

3,07 
1 8,43 
10,00 
38,32 
58,3 
38,.';9 

9,48 

16,9 

.  59,76 

51,95 


0 .  57 .  59,2 


0. 
11  . 
12, 
12. 
12, 


58. 
38. 
8. 
45. 
57. 


13.  18 

14.  4 


0,1 

49,46 
11,37 
9,88 
11,2 
18,16 
.52,30 


16.14.  .3.3,01 
16.  16.53,21 


B. 
B. 
B.I 
B. 
B. 
B. 

b: 

B.' 
B.' 
B. 
B.l 
B.I 
B.I 
B.' 

B. 
B. 
B.' 


Error  of  Collimation  -0",2. 

Error  of  Level  to  Nov.  20,  —2", 42.     On  Nov.  23  and  24,  -  1",75.     For  the  rest,  -2", 76. 
Meridian  Error  on  Nov.  19  and  20,  +12",9.      On  Nov.  23  and  24,  +9",66'.      On  Nov.  26  and  27,  +  10",6. 
For  the  rest,  +  12",5. 


(a)  12"».8',20  adde<l. 

(h)  Linrib  very  raggcnl. 

(c^  Blazing  very  much. 

(/;  16".  14',77  subtracted. 


(c)    6"'.27',93  added. 
(/)  1"».37",44  subtracted. 
(g)    8'".5',84  added. 
(1)    10».9",99  added. 
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Day  of 

tlie 
Month. 


Name  of  Stal- 
er Plniiet. 


II. 


III. 


IV. 


V. 


VI. 


VII.  Wire. 


Mean  of 
■VVires. 


Ii.     m. 


Nov.  30 


Dec.  2 


Dec.  4 


Dec.  5 


Dec.  6 


Dec.  7 


Dec.  8 
Dec.  9 


Saturn  1  L. 
Saturn  2  L. 
fj  Virginis. . 


0  1  L. 

02  L. 


(«) 


Jupiter  1  L . . .  . 
Jupiter  2  L  . . .  . 

a  Aquarii 

a  Pegasi 

A  Draconis  S.P. . 
a  Andromedae. . . 

Polaris 

a  Arietis 

Arcturus 


0  1  I 

0  2L.  ..... 

a  Ophiuchi. 

Polaris 

(1  Arietis. . . 

f^Ceti 

Venus  2  L.  . 
Arcturus. . . 


0  1  L 

0  2  L.  ..... 

a  Ophiuchi. 
a  Aquilae  .. . 


{d)  n  AndromedsB. 

Polaris 

a  Arietis 

^'^Ceti 

7  Tauri 

IT  Tauri 

Aldebaran 


Venus  2  L. 
Arcturus . . , 


01  L 

021 

Polaris 

a  Arietis. . 

^^Ceti 

48  Tauri . . 
75  Tauri . . 
Aldebaran. 


56,0  ■ 

45,8 
6,6 

38,8  . 


12,7 
Z3,0 

0,2 
21,0 


22,9 


55,9 
35,4 
49,9 
50,4 
7,6 


36,7 

14,9 
35,3 

6,4 


21,91 
36,0 
10,3; 
52,0 
33.29,441.38,6149.49,2 
54,4{  9,1  23,6 
9,8       24,1       38,4 


49,0 

4,1 

30,2 

22,4 


46,9 

8,2 

19,4 


1,5 
22,9 
32,9 


54,3 

28,0 

11,1 

9,9 

8,8 
30,1 
19,4 
47,0 


9,0 
41,8 
24,8 
24,1 

23,4 

44,8 

33,2 

0,9 


52,1  7,6 
33.27,4  41.38,2 

54,5|  9,0 

28,1  41,9 

27,8  42,0 

20,7:  34,5 

30,7i  44,5 


54,8 
9,8J 


8,9 
23,9 


16,8       31,1 

38,2'      52,8 

33.25,041.33,2 

5.3,9         8,4 


27,6 

27,2 

3,1 

29,7 


41,0 
41,1 
17,2 
43,9 


16,3 

37,3 
47,1: 


38,2 
58.  6,0 
39,0 
52,9 

30,9 

52,7 
1,3 


2.'3,5 
55,3 
38,9 
38,3 

37,9 
59,3 
46,9 
14,4 

23,9 
49.45,8 
23,6 
55,3 
55,9 
48,3 
58,3 

22,4 
38,3 

45,8 
7,7 
49.42,4 
22,9 
54,8 
54,9 
30,9 
58,0 


40,2 
50,4 

29,81 
50,4 


24,2 

2,8 

17,9 


58 


58 


38,3 

9,2 

52,7 

53,0 

52,8 
14,1 

1,2 

28,2 

38,1 
,  3,4 
38,4 

9,6 
10,1 

2,9 
12,8 

36,2 
52,9 

0,8 

22,5 
1,2 

37,9 
8,9 
9,7 

45,5 

12,2 


50,6 


3,7 

43,8 
4,9 

34,8 


6,8 
16,9 

58,6 
19,2 


11.    3.17,3 

II.    3 

1 1  .  39  ■  30,3 


16.28. 
16.30. 


16,2 
31,7 
50,8 
52,9 
6.  4,8 
52,6 
7,2 

45,5 
7,0 

14,9 
6.  3,6 

53,0 

22,5 
5,9 
7,1 

7,3 
28,7 
14,7 
41,4 

52,9 
6.  4,6 
53,0 
22,5 
23,7 
16,3 
26,5 

49,9 
7,0 


14. 


14 


51,9 
29,3 
45,4 
30,2 
8,4 
9,4 
7,4 
21,3 

0,2 
21,1 
28,5 
.  7,4 

7,8 
36,1 
19,2 
21,4 

21,8 
4.9,1 
28,3 
54,9 


21  . 
21  . 
21  , 
22. 
23. 
23. 

1  . 

1  . 
14. 

16. 
16. 
17. 

1  . 

1  . 

2. 
13. 
14. 


12,9 
33,7 

3,1 


18 

17 

54  .  42,5 
53  .  59,2 
20.  9,6 
5~  .  23,5 
22  .  13,4 
55.21,6 
5  .  35,5 


41 

43. 
24. 
22. 
55. 
16. 
42. 
5. 


14,8 
3.'5,8 
42,1 
11,4 
21,9 

32,9 
35,6 


16.  45.. 36,2 
16  .  47  .  57,6 
17.24.42,0 
19.40.    8,5 


8,2  23 


14.  7,4 

7,2 

36,1 

37,5 

30,2 
40,3 


57. 

22. 
.55. 

16. 
.    7  . 

14. 


1 

1 
2 
4 
4 
4.23 


22,9 
10,6 
21,7 
49,5 
51,1 
4.%9 
54,7 


15,2 
37,0 
6.  2,614. 
52,3 
22,1 
2.3,1 
59,2 
25,9 


3,5;i3.53.l6,9 
21,114.    5.35,3 

29,8  16.58.44,2 


51,6 
4,8 
6,1 
35,5 
36,9 
13,1 
39,8 


I.   6,0 

22  .    8,4 

55  .  20,9 

16  .  48,9 

,    3  .  50,4 

,  16  .  27,0 

,  23  .  53,7 


11.  2  .  36,78 
11.2.  39,79 
11  .38.50,05 

16.27-29,43 
16.29.50,15 

21.17.20,85 

21  .  17.23,89 
21.54.    2,44 

22  .  53  .  17,74 

23  .  18  .  10,39 
23  .  56  .  37,86 

0  .  57  ■  55,8 

1  .  54  .  38,25 
14.    4.52,74 

16.40.30,87 
16.42.52,14 
17.24.    0,88 

0  .  57  .  55,8 

1  .  54  .  38,26 
2.16.    8,91 

13  .  41  .  52,21 
14.    4.52,77 

16.44.52,60 
16.47.13,96 
17-24.  0,81 
19  -  39  .  27,90 

23  .  56  .  37,96 

0  .  57  -  53,9 

1  -  54  .  38,20 
2.16.  9,00 
4.  7.  9,72 
4.14.  2,40 
4.23.  12,54 

13  .  52  .  36,09 
14.    4.52,61 


16.58, 
17-    0. 

0.57. 

1  .  54  . 

2.  16. 

4.    3. 

4.  15. 

4.23. 


0,52 
22,25 
51,17 
37,49 
8,40 
9,05 
45,14 
11,88 


Error  of  Collimation  —  0",2. 
Error  of  Level  to  Dec.  2,  —  2",76. 
Meridian  Error  -{-12",5. 


For  the  rest,  -1",96. 


B. 
B. 
B. 

B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B. 

^ 
B.I 

B. 

B. 
B 

B. 
B.I 
B.! 
BJ 
B: 
R. 


(a)   a",  14  adde<l. 

\b)    1 6"!.  1 1",70  subtracted. 

(c)    6",76  added. 


(rf)    The   wind    was   very    loud    and  the   observer 
baffled.     No  use  made  of  tliis  transit. 
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Day  of 

tlie 
Month. 


Dec.  10 


Dec.  12 


Dec.  13 


Dec.  li 


Name  of  Star 
or  Planet. 


0  1  L 

©2L 

(a)  a  Aquilse. . . 

Jupiter  1  L. 

Jupiter  2  L. 

j)  1  L...... 

D  Aquarii.  . 

50  Aquarii. . 
(6)/"  Aquarii  . . . 

a  Pegasi  ... 

Polaris 


(c)  a  Pegasi 

id)  ])  1  L 

a  Andromeda?. 

a  Arietis 

t^  Ceti 

1  V^irginis 

Polaris  S.P.... 
(e)  Arcturus 

Venus  2  L 


(/)01L 

©2  L 

(g)  a  Ophiuchi.  . . . 

a  Aquilac 

a  Pegasi 

(/i)  a  Andromedoe . 
(»')   Polaris 

n  Arietis 

75  Tauri 

Aldebaran  .. .  . 
(A)  Polaris  .S.P.... 

Arcturus 

Venus  2  L 


0  11 

0  2  L... 

(l)  fi  Aquarii 

I)  A<iuarii 

/"Aquarii 

a  Pegasi 

a  Andromeda?. 

A..S.C.  7y 

e  Piscium 

(»/)  Polaris 

D  1  I-. 

a  Arietis 


II. 


m.    s.       111.    s. 


39.S 

1,9 

46,2 

35,8 


54.,2 

16,2 

0,1 


32,2 
9,8 
37,0 
26,9 
35,1 
33.23,4 

34,4 
35,9 
50,2 
52,9 
26,4 
.TO,! 
32.49,2 
8,0 
44,2 

51,7 
14,0 


45,0 
33,9 


.'52,1 
28,2 


52,3 
46,4 
23,6 
50,9 
41,0 
49,0 
41.34,6 

48,2 

50,0 

5,5 

7,2 

40,0 

43,9 

40.50,4 

22,3 

57,7 

6,4 
28,7 
31,1 
58,5 

47,7 
4,8 


2,9       17,1 
49-41,8  58.  0,4 


6,9 
15,8 
42,2 


7,8 
31,7 

16,4 
38,8 
19,8 
8,7 
25,7 
34,0 
49,8 
46,0 
54,9 
33.,'J3,4 
20,4 
52,0 


21,9 
45,6 

31,1 
53,7 
33,1 
22,0 
39,3 
47,6 

4,7 
59.3 

8,5 
41.37,2 
34,1 

6,6 


III. 


IV. 


9,0 
31,1 
13,4 

3,6 


24,2 
46,0 


0,9 

37,3 

5,0 


38,3 

0,2 

40,7 

31,8 


21,0 
15,2 
51,8 
18,9 


2,3 
3,9 
20,6 
21,9 
53,8 
56,8 
48.56,6 
36,8 
11,8 

20,8 
43,1 
44,9 
12,1 
1,7 
20,2 


16,3 


21,5 
29,6 
56,4 


36,3 
59,3 

45,8 

8,1 

46,5 

35,8 

53,2 

1,5 

20,1 

12,9 

21,9 

49.43,2 

47,9 
21,0 


36,3 
36,9 
7,5 
10,6 
56.55,2 
51,2 
25,6 

36,2 
58,3 
5.9,0 
25,9 
15,9 
36,0 


36,2 
44,0 
10,8 


50,9 
13,4 

1,1 

22,9 
59,9 
49,4 
6,9 
15,0 
34,9 
26,2 
35,1 

1,5 
35,3 


29,4 

.5,5 

32,6 


30,7 
6.  2,2 

29,9 


51,2 
20,9 
24,0 
5.13,4 
5,7 
38,8 

49,7 
12,9 
12,7 
39,3 
29,4 
50,8 

5.54,4 
50,6 
57,6 
24,3 

5.11,8 

5,1 

26,9 

1.5,4 
37,3 
13,7 
3,9 
21,1 
29,2 
50,5 
39,9 
48,7 
5. 59,0 
15,7 
50,2 


VI. 


52,9 
15,0 

54,2 


48,8 
43,2 
19,0 
46,4 
37,2 
44,4 
14.  3,8 

44,1 


6,8 
5,9 
34,4 
36,9 
13.20,6 
19,7 
51,9 

5,2 
27,2 
26,3 
52,9 
4.3,3 

6,1 
14.  0,6 

5,1 
11,8 
38,1 
13.19,4 
1.9,3 
40,3 

29,9 
51,9 
27,1 
17,5 
34,9 
43,1 

5,8 
53,6 

2,8 

14.  3,8 

29,5 

4,8 


VII.  Mire. 


h.     m.     s. 


17. 
17. 
19. 
21  , 
21  , 
21  , 
22. 
22. 
22. 
22. 
1  . 

22. 
23. 
23. 

I  . 

2. 
12. 
13. 
14. 
14. 

17. 
17. 
17. 
19. 
22. 
23. 

1  . 

1  . 

4. 

4. 
13. 
14. 
14. 

17. 
17. 
21  . 
22. 
22. 
22. 
23. 

0. 

0. 

1. 

1  . 

1 


3. 

5. 
40. 
21  . 
21. 
56. 

7. 
13 


7,4 
29,3 

7,7 
59,5 

57,7 
32,7 
0,2 
18.50,8 
53  .  58,6 
22.    6,0 


53. 

37. 

57. 

55. 

16, 
8. 

21. 
5, 
8. 


57,7 

21,7 
20,0 
47,7 
50,5 
31,0 
33,4 
6,2 


.16 
,  18 
,24 
,40 
53 


19,2 
41,9 
40,0 
6,5 
56,9 
57.21,0 
22 .  5,6 
19,6 
25,5 

51,9 

2 1  .  29,0 

5  .  33,6 

1 1  .  53,8 


00 

l6 
23 


20  .  44,3 
23.  6,6 
40,4 

31,9 
49,0 
56,9 
21,1 
7,0 
15,9 


22  .  43,4 
55  .  19,5 


Mean 
of  Wires. 


17. 
17 
19 
21  , 
21  , 

21  , 
22 

22  , 
22, 
22, 

0, 

22, 
23, 
23 

1  , 

2  , 
12, 
12  , 
14. 
14 

17. 

17. 

17 

19 

22, 

23, 
0, 
1  , 
4, 
4. 

12. 

14. 

14. 


,    2  .  23,1 

.    4.45, 

39  ■  27, 

21.17, 

21  .20, 

56  .  15, 

.    6.51, 

,12.18, 

18.    9 

53  .  16, 

.  57  .  50, 

53 .  16, 

37.17, 
, 56 . 36 

54 .  36, 
16.    7, 

.    8  .  10, 

57.    5, 

4.51, 

7.25, 


15  .  3.5,60 
17.58,02 
23  .  58,76 
39 . 2.5,74 
53.  15,54 

56  .  35,5 1 

57  .  48,2 
54  .  36,00 
15.43,71 

10,27 

4,5 

50,70 

13,00 


17.20. 
17-22. 
21 . 54  , 
22  .  6  , 
22.  IS. 

22  .  53  , 

23  .  56 , 
0  .  3() , 

0  .  56  , 
0.57. 

1  .  22  . 
1.54. 


0,57 
22,75 

0,08 
49,8<J 

7,16 
15,33 
.35,27 
26,41 
35,40 
50,2 

1.78 
35,63 


B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B.j 
B.' 
B.i 

I 
i 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B.' 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B.' 

^? 

B.I 

B. 
B. 
B. 
B.I 
1^ 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 


Error  of  CoUimation  to  ©  Dec.  14,  — 0",2.     For  the  rest,  +0",1. 

Error  of  Level  on  Dec.  10,  -  1",96.     From  Dec.  12  U)  ©  Dec.  14,  -2",  17-     For  the  rest,  -2",97- 
Meridian  F.rror  to  ^^  Ceti  Dec.  12,  +12",5.      From  r;  Virginia  Dec.  12  to  ©  Dec.  14,  +11",6.      For  the 
rent,  +13", 2. 


O',05  adtled. 

0^,04  added. 

Wind  very  loud. 

27*,W)  added. 
^  ^    The  transit  repeatedly  blown  from  its  position. 
(/)  Unsteady,  and  the  clock  scarcely  audible. 


(g) 

ih 
('■) 
(*) 
(') 


6",91   subtracted. 

7',64  subtracted. 

16"' II. ',98  subtracted. 

16"".  1.5',59  subtracted. 

Transit  Ukvkrsi.:i>,  Illuminated  end  West. 

4'".  50',89  added. 
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Transits  Observed  in  the  Year  1831. 


Day  of 

the 
Moil  til. 


Dec.  14 


Dec.  15 


Dec.  16 


Dec.  V, 


Dec.  18 


Name  of  Star 
or  I'laiitt. 


(rt)  Arcturus... 
(a)  Venus  2  L. 


(«)0  1  L 

0  2L.  .... 
a  Aquilae.. . 
a  Arietis . . . 

f'  Ceti 

D  1  L...... 

75  Tauri . . . 
Aldebaran  . 
Polaris  S.P. 
Arcturus. . . 
Venus  2  L. 


(i) 


©1  L. 

0  2L. 


©1  L 

0  2  L.. ._...._.., 

(c)  c  Ursae  Minoris  , 

(d)  a  Aquilas 

(e)  Jupiter  1  L 

Jupiter  2  L. . . . , 

a  Aquarii 

50  Aquarii 

a  Pegasi 

a  Anclroraedae .  , 

(/)  Polaris 

75  Tauri 

J  1  L 

a  Ophiuchi 


(g) 


©1  L 

©2L.. ........ 

0  UrsaD  Minoris. 

a  Aquilce 

Jupiter  1  L 

Jupiter  2  L 

a  Aquarii 

50  Aquarii 

a  Pegasi 

A.S.C.  79 

e  Pisciura 

Polaris 

a  Arietis 

7  Tauri 

0'  Tauri 

Aldebaran 

(h)  Z2  Tauri 


II. 


8,0 

22,0 

41,9 

4,1 

45,0 

52,2 

18,0 

14,7 

2,2 

28,3 

32.31,8 

7,9 
14,8 

7,7 
30,1 

33,0 
55,9 


22,2 
35,8 

56,5 
18,8 
58,9 
6,7 
31,8 
28,8 
15,7 
42,1 
40.43,6 
22,1 
27,8 

21,9 

44,2 

47,7 
10,5 


30,9 


19,7 
35,7 
33,8 
49,4 
33.29,8 
1,9 
39,3 
17,1 

59,2 
21,9 


58,3 


47,5 
33,1 
49,3 
47,9 
4,7 
41.34,4 
15,3 
53,7 
31,0 

13,8 
36,3 


44,9 
14,7 


19,5 
35,8 
33,8 
45,9 
54,9 
33.28,4 
51,9 
26,0 

9,9 
28,2 

6,2 


58,3 


III. 


36,:} 
49,5 

10,9 
33,3 
12,1 
21,1 
45,8 
42,5 
29,4 
55,9 
48.49,8 
36,3 
41,6 

36,7 
59,0 

2,3 
25,0 


IV. 


VI. 


57 


23 


12,0 
58,8 


45,9 
3,0 
1,5 

20,0 


57. 


29,2 

8,2 

44,6 

28,3 
50,9 


41 


31,5 
33,0 
49,3 

47,7 
59,4 

7,9 
.30,8 

6,7 
39,4 
24,1 
42,1 
20,7 


11,8 

42,7 


49. 


46,3 
2,8 
1,3 
12,6 
21,3 
S9,2 
21,0 
53,8 

37,9 
56,0 
34,5 


50,7 
2,9 

2.5,3 
47,8 
25,3 
35,4 
58,2 
56,2 
43,0 
9,9 
4,2 
50,2 
54,9 

51,1 
13,5 

16,8 
39,4 
13,2 
25,3 


27 


23 


15,3 
59,3 
16,9 
14,9 
34,7 
.37,2 
42,9 
22,3 
58,1 

42,8 

5,5 

.13,6 

25,1 


57. 


59,3 
59,5 
16,6 
15,0 
26,0 
34,9 
.37,4 
35,1 
7,1 
51,7 
10,1 
48,3 


27 


5,1 
16,9 

40,7 

3,1 

39,0 

50,2 

12,4 

10,9 

57,4 

24,2 

i.   1,2 

5,0 

9,3 

6,1 
28,9 

31 

54,2 
.  4,4 
39,0 
26,8 

13,1 
31,1 

28,8 
50,3 
;.56,8 
57,2 
37,1 
12,0 

57,9 
20,4 
.  4,8 
39,0 
10,6 


19,3 
30,7 


Vll.  Wile. 


h.    m,     s. 


14.    5.33,8 
14.  15.44,4 


55,1 
17,7 
52,8 
4,9 
2.5,8 
24,5 
11,8 
38,1 
13.11,4 
19,2 
23,1 

20,8 
43,2 


30, 


13,2 
30,9 
28,9 
39,9 
48,6 
;.54,2 
50,6 
21,3 

6,1 
24,0 

3,1 


46,3 

8,9 

.49,6 

52,9 


14. 


17. 
17. 
19 

1 . 

2. 

2. 

4. 

4 
13 
14 
14 


25. 
27. 
40. 
55. 

1  . 
18. 
16, 
23. 
21  . 

5, 
19 


9,9 
32,1 

6,4 
19,5 
39,4 
38,4 
25,6 
52  2 
13^ 
33,8 
36,8 


Mian 
of  Wires. 


17.29.35,5 
17.31  .58,0 


30. 


43,3 
26,7 
44,9 
42,9 

5 
.  2,6 
11,9 
51,4 
26,1 

12,4 

35,2 
50,2 
52,7 


34 

36 
.34 

40 
.26 
.26 
.  54  .  40,2 
,  12.58,7 
.  53  .  56,7 
.  57 .  20,9 


.    1,3 

,24,1 

38,2 

,    6,1 

.54,9 


16.25,4 
21  .  6,1 
24  .  39,8 


14 


27,2 
26,8  21 
45,0  22 
43,1 
53,2 

2,0 
,  0,6 

5,1 
34,9 
19,9 
38,1 


17.38, 
17.40. 
18.34, 
19  .  40  , 
21 .27. 
21 


27,8 
49,9 
38,0 
6,4 
38,8 


27. 

.54, 

12, 

22  .  53  , 

0.37, 

0.57. 


.22 
,55 
.  7 
.16 
,23 
56. 


40,2 
58,8 
56,8 
6,9 
15,8 
11,2 
1.0,7 
49,1 
33,9 
52,0 


14.    4.50,80 
14.15.    3,17 


17.24. 
17.26. 
19.39. 

1  .  54 . 

2.    0. 

2.  17. 

4.  15 

4.23 
12.56 
14.  4 
14.  18 


25,76 
.48,13 
.  25,64 
.  35,72 
.  58,77 
.  56,57 
.  43,58 
.  10,10 
.56,5 
.  50,64 
.  55,4 


17.28.51,40 
17.31  .  1.3,84 


17-33. 
17.35. 
18.23. 
19  •  39  . 
21 .26. 
21 .26. 

21  .53. 

22  .  12  . 

22  .  53  . 

23  .  56  . 
0.57, 
4.  15. 
4.20. 

17.23. 

17.37. 
17-40. 
18.23. 
19  -  39  , 
21-26. 
21 .26, 
21 .53, 


22 

12. 

22 

.53. 

0 

36.' 

0 

56. 

0.57 


54 

7 
15 
23, 
55, 


16,99 

39,72 

.  18,0 

25,50 

12,77 

15,48 

59,72 

17,09 

.  15,21 

.35,10 

.48,2 

.  43,40 

.22,58 

.  58,.39 

.43,17 

.    5,73 

.  18,3 

.  2.5,46 

.  56,62 

,  59,44 

.  59,79 

17,03 

15,23 

26,27 

35,06 

46,0 

35,73 

7,37 

51,92 

10,07 

48,86 


B. 
B. 

bJ 

B.' 
B. 
B.i 
B.I 
B. 
B.' 
B. 
B. 
B.' 
B.' 

B.' 
B.' 

B. 
BJ 
B.' 
B.' 

B.I 
B.I 
B.I 

bJ 

B.I 

B-l 
B. 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B.I 
B.I 
B. 


Error  of  Collimation  +0",1. 

Error  of  Level  to  Dec.  16,  -2",97. 

Meridian  Error  +13",2. 


For  the  rest,  -2",09. 


(a)  Very  unsteady. 

(6)  Flaring  and  unsteady, 

(c)  5"".  38',39  subtracted. 

Id)  6',77  subtracted. 


(e)    Unsteady  and  very  faint. 

If)  3".  l6',00  added. 

(jt)    5™.  38',39  subtracted.    Very  unsteady. 

(/i)    14',30  added. 
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Day  of 

the 
Month. 


¥ 


Dec.  18 


Dec.  19 


Dec.  21 


Dec.  22 


Name  of  Star 
or  Planet. 


(n)  c  Urs.  Minoris  S.P. 

Polaris  S.P 

Arcturus 

Venus  2  L 


01  L 

0  2L. 

a  Aquila? 

(6)  Jupiter  1  L  . . . 
Jupiter  2  L. . . . 

a  Aquarii 

a  Pegasi 

«  Androinedae . 
Polaris. 


(c) 


((/)  a  Aquilce 

(e)  Jupiter  1  L  . . . . 

Jupiter  2  L  . . . . 

a  Aquarii 

(/)  «  Pegasi 

(g)  n  Andromedse. . . 
(/i)  Polaris  with  micro. 

o  Arietis 

(i)   7  Tauri 

t;'  Tiiuri 

(A)  Aldebaran 


a  Arietis. 
7  Tauri. . 


Dec.  23 


0*  Tauri 

Aldebaran 

Polaris  S.P 

Polaris  with  micro, 

e  Bootis 

Venus  2  L 

a  Ophiuchi 


0  1  L 

02L 

«  Aquila? 

Jupiter  1  L. . ., 
Jupiter  2  L . . . 

«  Aquarii 

n  Pegasi 

a  Andromedte. 


II. 


Wl.      S.  »1 


32.34,8 
7,9 
3,2 


25,7 
48,1 
44,8 
59,4 


40.44,2 
22,1 
17,0 

40,2 

3,0 

58,1 


19,8 

53,8 

49,4 

33.28,4 

44,9 
29,5 


15,9 

32,9 

47,6 

4,6 

41.32,2 

58,4 


19,9 


58.28,4 
52,4 
26,2 
10,8 
28,9 

o3,9 
27,5 
17,6 
30,1 


58.  3,2 
4f),6 
17,9 
19,7 

14,0 

36,5 

47,3 

3,0 


22,3 
3Cy,3 
52,1 


48.51,657.  9,8 


45,6 
33,1 
47,6 


59-11,7 

7,0 

40,0 

24,5 

42,9 

8,4 
41,1 
31,5 
44,0 


1,7 
31,7 
33,4 

28,7 

51,0 

0,8 


III.         IV 


m.    s.      m.    «. 


22.52,2  26.40,430.26,0 


VI. 


36,2 
30,8 

54,9 
17,3 
11,9 
27,1 


46,3 
1,3 
20,0 
49.40,6 

11,9 

57,4 


46,6 
1,4 


59-52,0 
21,6 
53,8 
38,5 
56,8 

22,9 
55,1 
45,5 
57,9 


__ 


19,2 
35,5 

49,6 
7,2 


16,8 
45,6 
47,1 

43,0 

5,8 

14,3 

30,7 


49,0 
3,9 

22,4 


50,5 
44,1 

9,4 
31,9 
25,2 


43,3 
59,6 
14,9 
34,9 


25,2 


13,3 
59,9 
15,1 


0.33,0 

35,9 

7,6 

52,1 

10,4 

37,0 

8,9 

59,0 

11,8 

0.  8,5 


31,8 

59,3 

0,7 

57,6 
20,0 
27,8 


5.10,2 

5,1 

57,9 

24,2 
46,9 
38,9 
.'5.';.2 


13.13,8 
19,4 
12,2 

38,9 

1,6 

52,6 


13,8 
28,8 
50,3 


39,3 
25,3 


13,8 
29,5 
50,7 
1.14,5 
50,8 
22,0 
6,4 
24,9 

52,0 
23,0 
13,2 
26,0 
8.  4,5 


46,7 

2,1 

17,6 

37,4 


47,3 
13,4 
14,7 

12,7 
35,0 
41,6 
58,8 


16,0 
31,8 
53,0 


11,8 

26,9 

42,9 

5,6 


VII.  Wire. 


A.    m.      «. 


6.34.  6,2 
13.21.  12,6 
14.  5.33,6 
14.31  .25,9 

17-42-53,7 
17-45.  16,2 
19-40.    6,3 

21  .28.23,1 
21 .28 

.  54  .  40,4 

22  .  53  .  56,6 
23.57-21,1 

1  .  22  .  10,6 


52,8 

41,4 
27,1 
43,3 

6,1 
1.55,8 

5,4 
35,9 
20,4 
38,9 

6,7 

37,0 

27,1 

40,0 

16.  8,5 


19-42. 
21  .  32. 

21  .32. 
21 .57. 

22  .  56 . 


2,5 
27,2 
28,6 

27,1 
49,8 
55,2 


15,0 

29,4 

45,5 

8,3 


0 

2 

58 
10 


4.  19 
4  .  26 


40,6 
57,2 
21,4 
36,5 
20,0 
49,9 
34,5 
53,0 


58.21,2 

10.51,1 

19-41,4 

,  26  .  54,0 


2  .  10,7 
38.17,7 
.'50.41,1 
27  .  42,4 


18.  3. 
18.  6. 
19-43, 
21  .34. 

21  .34. 
21.57. 

22  .  56  . 
0.    0, 


42,0 
4,6 
8,8 

26,9 


43,0 
59,6 
23,6 


Mean 
of  Wires. 


h,     m. 


Error  of  Collimation  +0",1. 

Error  of  Level  -2",09. 

Meridian  Error  to  Dec.  21,  +13",2. 


On  Dec.  22  and  23,  4-14",l. 


6.22.51,6 
12  .  56  .  59,6 
14.    4.50,68 
14.30.44,44 


17. 
17, 
19. 
21  . 
21  , 
21  . 
22, 
23, 
0, 


42.  9,58 
44.32,14 
39 .  25,40 
27.41,12 
43,78 
59,96 
15,13 
35,13 
45,7 


27. 
53. 
53. 
56. 
57- 


19-42 
21  .32 
21  .32 
21  .57 
22.56 
23.59 

1  . 

1  . 

4. 

4. 


0 

57 
10 
18 
4.26 


1  .57. 
4.10, 
4.  18. 
4  .  26  , 

12  .  ,59 


25,56 

11,29 

,  13,43 

0,14 

15,44 

.  3.5,53 

.43,8 

.36,lG 

.    7,91 

,  .52,46 

.  10,83 

.  37,44 

.    9,10 

59,33 

11,97 

56,6 


14.37.32,06 
1 4  .  49  .  59, 4(i 
17.27.    0,94 


18, 
18. 
19. 
21  . 
21  , 
21  . 
22, 


23.59 


2  .  57,87 
5  .  20,39 
42  .  27,97 
44,77 
47,08 
2,47 
17,76 
37,71 


33, 
33, 

.57, 
.56, 


(*) 

(0 

id) 


(0 


5'"..S9',63  subtracted. 
Very  faint. 
6'».2%79  added. 
On   Dec.  20    Mr 
and   clcane.l   it 
crushed   on    the 


Hardy  took  down  the  clock 

.'\    small    insect    was    found 

escapement    wheel,    and    the 

6',81  added 


screws  of  the  case  were  not  tight. 
to  the  mean  for  a  Aquilu>. 
Extremely  faint.      13*,89  added. 


(h 
('■) 
(*) 

(0 


)  Very  faint.    6',91   subtracted. 

)    30",54  subtracted. 

Micrometer  at  20,631 :  21,631,  &c.  lO",?©  added. 
Unsteady  and  difficult  to  observe. 
Very  ill  defined  and  unsteady. 
Micrometer  at  26,().{  and  20,63.  4".  58',52  sub- 
tracted from  the  mean  of  the  five  observations. 
'J'he  star  much  clouded :  but  all  these  obser- 
vations arc  very  good. 
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Day  of 

the 
Jlontli. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


Dec.  23 


Dec.  24 


Dec.  31 


(a)  Polaris  with  micro, 

a  Arietis 

7  Tauri 

(i)  e^  Tauri 

Aldebaran 

Polaris  S.P 

(c)  PolarisS.  P.  with  mic. 
(rf)  Arcturus 

Venus  2  L 


0  1  L 

02L 

n  Aquilse 

Jupiter  1  L 

Jupiter  2  L 

(e)  n  Aquarii 

(J")  Polaris  with  micro. 
{g)  Polaris  S.P.  withl 

micrometer j 

Spica 


W01  L 

0  2L..... 
(i)  a  AquiloB. ... 
(k)  Venus  2  L.. 

a  Serpentis. 


II. 


58.31,0 
54,9 
28,5 


31,1 

35.27,0 

58.  4,5 

11,6 

27,4 

41,7 

4,0 

48,4 

50,0 


58.34,0 

58.   1,5 

35,4 


14,6 
55,2 


20,7 


59.11,7 

9,2 

42,0 


44,9 
43.38,0 
58.44,5 
25,8 
41,0 

56,4 

18,0 

1,9 


6,1 

59.16,0 

58.40,0 

49,0 

7,0 

29,3 

8,7 


34,3 


III. 


59.53,8 
23,8 
56,2 
46,4 
59,0 
51.45,2 
59.25,0 
40,0 
54,8 

10,9 
33,2 
15,4 
17,9 


49,8 
59-57,0 

59.25,0 

2,6 

21,7 
43,9 
22,2 
11,8 

47,7 


IV. 


0.34,7 
38,0 

9,9 

0,0 

12,7 

0.  5,5 

0.  5,5 

53,9 

8,2 

25,3 

47,7 
28,8 


33,8 

3,1 

0.37,7 


1.13,0 

53,0 

24,0 

14,5 

27,0 

8.   1,5 

0.49,0 

8,6 

22,6 

40,1 

2,8 

42,6 

45,8 


16,9 
1.19,0 


0.  4,0    0.46,0 


16,1 

36,0 
58,3 
35,4 
25,7 
1,0 


30,1 

51,0 
13,1 
49,5 
39,9 
14,9 


VI. 


1.55,5 

7,6 

38,0 

28,3 

41,0 

l6.]l,5;13 

1.30,5113 

22,914 

36,514 


VII.  Wire. 


h.     in. 


2  .  38,6 
58  .  22,1 
10.52,0 
42,4 
55,0 
10,7 
12,0 
37,2 
50,4 


55,0,18 

17.3  18, 

56.4  19  ■ 
'21. 

59,921  . 

30.5  21  . 
1.57,5!   1  . 


8.  9,9 
10.32,1 
43.  9,9 
35.  13,8 

34 

57  .  44,0 

2  .  39,5 

1.31,013.    2.    7,0 
4.3,713.16.57,6 


5,918.39 
27,918.41 

2,9  19  •  43 
53,8  15.29 
28,515.36 


20,6 
42,6 
16,8 
8,0 
42,2 


Mean 
of  Moires. 


1.0.  44,6 

1  .  57  .  38,37 

4.  10.  10,09 

4.19.    0,39 

4.26.12,96 

12  .  59  .  54,2 

12  .  59  .  56,7 

14.    7.54,29 

14.54.    8,70 


,    7.25,61 

9-47,96 

42  .  29,06 

34.31,79 
34  .  33,38 
57.    3,44 

0 .  47,9 


12  .  59  •  54,2 
13.  16.16,36 


.  38  .  36,40 
.  40  .  58,53 
.42.35,81 
.  28  .  25,85 
,36.    1,33 


Error  of  Collimation  +0",1. 

Error  of  Level  on  Dec.  23,  —  2",09.         For  the  rest,  —  2",19. 

Meridian  Error  to  Aldebaran  Dec.  23,  +14"1.     From  Polaris  S.P.  Dec.  23  to  a  Aquilae  Dec.  24,  +14",87. 
For  the  rest,  +15",5. 


(a) 
(0 


(rf) 


Micrometer  at  20,63 :  21,63,  &c.    10^,58  added. 
13»,93  subtracted. 

Micrometer  at  26,63:    25,63,  &c.      10'58  sub- 
tracted.    The  star  was  more  unsteady  at  the 
micrometer  observations  than  at  the  others. 
Very  ill  defined.  (e)    13',42  subtracted. 


(/)  10',70  added.    Micrometer  at  20,65:  21,65,  &c. 
(g)    10',70  subtracted.     Micrometer    at    26,65,  &c. 

Very  unsteady, 
(/j)    7',30  subtracted.    Steady  and  well  defined :  the 

mottled  surface  seen  particularly  well, 
(i)     Unsteady.  {h)  13S99  subtracted. 
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From     these    Observations    the    following    results    are    immediately    de- 
ducible : 

I.     Sidereal  Time  occupied  hy  the  Passage  of  the  Sun's  Diameter 

over   the  Meridian. 


1831. 

m.     s. 

1831. 

m.       s. 

Jan.     2 

2  .  22,37 

March  20 

2.    8,89 

7 

2  .  21,48 

23 

2.    9,30 

8 

2  .  21,56 

25 

2.    9,08 

18 

2  .  19,79 

27 

2.    9,00 

25 

2  .  18,30 

28 

2  .    9,04 

26 

2  .  18,13 

31 

2.    9,42 

28 

2  .  17,60 

April     1 

2.    9,14 

Feb.     6 

2  .  15,46 

3 

2.    9,26 

9 

2  .  14,97 

4 

2.    9,44 

10 

2  .  14,68 

6 

2.    9,47 

11 

2  .  14,36 

10 

2.    9,24 

12 

2  .  14,36 

18 

2  .  10,85 

16 

2  .  13,00 

19 

2  .  10,52 

17 

2  .  13,21 

22 

2  .  10,81 

20 

2  .  12,39 

30 

2  .  12,04 

21 
23 
26 
28 

2  .  12,28 
2  .  11,79 
2  .  11,36 
2  .  11,36 

May     5 

6 

9 

12 

2  .  12,55 
2  .  13,04 
2  .  13,54 
2.  14,23 

March     4 

2  .  11,02 

15 

2  .  14,06 

7 

2  .  10,08 

17 

2  .  14,86 

9 

2.    9,94 

18 

2  .  15,02 

10 

2  .  10,17 

19 

2  .  15,20 

12 

2.    9,73 

20 

2  .  16,46 

U 

2.    9,63 

24 

2  .  16,74 

17 

2.    9,49 

35 

2  .  16,13 

19 

2.    9,13 

31 

2  .  16,76 

H 


k 
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I.     Sidereal  Time  occupied  by  the  Passage  of  the  Sun's  Diameter 
over  the  Meridian  1831,  continued. 


1831. 

m.     s. 

1831. 

m.     s. 

June  1 

2  .  16,68 

Aug.  12 

2  .  11,83 

2 

2  .  17,42 

13 

2  .  11,61 

3 

2  .  17,68 

18 

2  .  10,92 

4 

2  .  17,29 

20 

2  .  10,27 

7 

2  .  17,65 

22 

2  .  10,11 

14 

2  .  17,51 

24 

2  .  9,52 

16 

2  .  17,72 

25 

2.  9,87 

20 

2  .  17,83 

26 

2.  9,79 

21 

2.17,99 

28 

2.  9,52 

23 

2  .  17,75 

29 

2.  9,37 

July  2 

2  .  17,44 

30 

2.  9,26 

4 

2  .  17,33 

Sept.  a 

2.  8,69 

7 

2  .  17,24 

4 

2.  8,94 

9 

2  .  17,61 

8 

2.  8,62 

11 

2.  16,68 

13 

2  .  8,24 

17 

2  .  15,94 

14 

2.  8,48 

19 

2  .  15,35 

15 

2.  8,33 

26 

2  .  14,59 

16 

2.  8,24 

27 

2  .  14,78 

20 

2.  7,90 

28 

2  .  14,25 

21 

2.  8,41 

29 

2  .  14,23 

22 

2.  8,12 

30 

2  .  13,95 

24 

2.  8,34 

31 

2  .  13,66 

25 

2  .  8,38 

Aug.   1 
3 
6 

2  .  13,38 
2  .  13,05 
2  .  12,76 

26 
28 
30 

2  .  8,58 
2  .  8,69 
2.  8,86 

8 

2  .  12,24 

Oct.   1 

2.  8,78 

10 

2  .  12,19 

2 

2.  9,00 

11 

2  .  11,58 

3 

2.  8,94 
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I.     Sidereal  Time  occupied  by  the  Passage  of  the  Sun^s  Diameter 
over  the  3Ieridian  1831,  continued. 


1831. 

m.     s. 

1831. 

m.     s. 

Oct.      4 

2.    9,12 

Nov.      18 

2  .  18,27 

5 

2.    9,09 

19 

2  .  18,40 

7 

2.    9,56 

20 

2  .  18,27 

9 

2.    9,75 

29 

2  .  20,20 

10 

2  .    9,85 

Dec.      2 

2  .  20,72 

15 

2  .  10,40 

5 

2  .  21,27 

16 

2  .  10,88 

6 

2  .  21,36 

17 

2  .  10,70 

9 

2  .  21,73 

19 

2  .  11,37 

'      f 

10 

2  .  21,99 

21 

2.   11,42 

13 

2  .  22,42 

25 

2  .  12,47 

14 

2  .  22,18 

28 

2  .  12,98 

15 

2  .  22,37 

30 

2  .  13,50 

16 

2  .  22,44 

Nov.      4 

2  .  14,70 

17 

2  .  22,73 

7 

2  .  15,43 

18 

2  .  22,66 

9 

2  .  15,77 

19 

2  .  22,66 

13 

2  .  16,82 

23 

2  .  22,52 

14 

2  .  16,98 

24 

2  .  22,35 

15 

2  .  17,15 

31 

2  .  22,13 

16 

2  .  17,60 

Hfi 


60 


Transits  Observed  in  the  Year  1831. 


II.     Sidereal  Time  occupied  by  the  Passage  of  Jupiter's  Diameter 

over  the  Meridian. 


1831. 

*. 

1831. 

s. 

April    3 

2,65 

Oct.     2 

3,41 

May     8 

2,94 

6 

3,46 

10 

3,22 

6 

3,2^ 

11 

3,00 

16 

3,16 

16 

3,04 

19 

3,46 

17 

3,37 

20 

3,41 

18 

2,76 

21 

2,75 

July     22 
26 

3,44 
3,72 

23 
28 

3,43 
3,61 

26 

3,72 

Nov.     2 

3,29 

27 

3,90 

3 

2,97 

28 

3,91 

5 

3,09 

30 

4,20 

7 

3,16 

31 

3,94 

8 

3,03 

Aug.     6 
10 
11 
14 
16 
23 
25 

3,64 
3,97 
4,09 
4,11 
3,86 
3,86 
4,12 

9 
13 
15 
16 
18 
19 
24 

3,06 
3,09 
2,89 
3,25 
2,95 
2,88 
2,62 

Sept.     3 

3,79 

Dec.     4 

3,04 

6 

3,77 

10 

2,84 

8 

3,87 

17 

2,71 

10 

3,60 

18 

2,82 

16 

3,69 

19 

2,66 

17 

3,06 

21 

2,14 

22 

3,30 

23 

2,31 

24 

3,18 

24 

1,59 
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III.     Sidereal  Time  occupied  hy  the  Passage  of  Saturn's  Ring 

over  the  Meridian. 


1831. 

s. 

1831. 

s. 

Feb.       2 

3,20 

Apr.     19 

3,20 

9 

3,67 

20 

3,53 

10 

3,42 

21 

3,43 

16 

3,64 

29 

3,30 

17 

3,21 

May       1 

3,32 

18 

3,68 

3 

3,25 

20 

3,54 

6 

2,75 

22 

3,53 

9 

3,14 

24 

3,62 

11 

3,09 

26 

3,03 

12 

3,18 

28 

3,58 

14 

2,66 

March     7 

3,67 

15 

3,14 

9 

3,35 

16 

3,04 

13 

3,60 

17 

3,14 

17 

3,63 

18 

3,26 

18 

3,67 

24 

3,14 

19 

3,60 

25 

3,51 

23 

3,66 

31 

2,87 

26 

3,03 

June      1 

2,86 

Apr.       7 

3,46 

2 

2,94 

12 

3,48 

13 

2,56 

17 

3,53 

Nov.    30 

3,01 

Section    II. 


REDUCTION    OF    THE    OBSERVATIONS. 


Xhe  concluded  transits  in  the  first  Section  are  those  over  an  imaginary 
circle  which  does  not  coincide  with  the  meridian.  To  obtain  the  true 
meridian  transits,  it  is  necessary  to  estimate  the  error  in  the  construction 
of  the  instrument  (the  error  of  coUimation)  and  those  in  its  position  (the 
level  error  and  the  meridian  error),  and  to  apply  corresponding  corrections 
to  the  concluded  transits. 

I.     ON  THE  ERROR  OF  COLLIMATION. 

The  southern  mark  is  an  acute-angled  wooden  cross  in  the  form  of  X, 
a  few  seconds  from  the  meridian,  on  the  steeple  of  Grantchester  church. 
There  is  no  northern  mark,  but  to  supply  its  place,  a  small  transit  instru- 
ment is  fixed  as  a  horizontal  collimator  in  the  northern  opening,  and  one 
of  its  wires  is  observed. 

The  error  of  coUimation  of  the  middle  wire,  is  ascertained  by  observing 
these  two  objects,  then  reversing  the  transit  and  again  observing  both.  Two 
determinations  of  the  error  are  thus  obtained,  one  from  each  object.  This 
method  is  used,  because  I  find  that,  after  reversing,  the  line  passing  through 
the  centers  of  the  two  pivots  does  not  occupy  the  same  position  as  before 
reversing.  Any  error  arising  from  this  cause  produces  opposite  effects  on 
the  error  of  coUimation,  according  as  it  is  determined  by  the  use  of  the 
north  or  the  south  mark:  when  their  mean  therefore  is  taken,  that  error  is 
wholly  eliminated. 

In  the.  actual  operation,  the  distance  of  the  middle  wire  from  the  mark 
is  measured  by  means  of  the  micrometer  screw.  The  simplest  way  of  de- 
ducing the  result,  is  to  take  the  reading  of  the  micrometer  when  the 
moveable  wire  is  in  the  correct  position,  as  shewn  by  each  object;  to  take 
the   mean    of    these    as   the   true   line    of    coUimation ;    and    the    difference 
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between  this  and  the  reading  when  the  moveable  wire  coincides  with  the 
middle  -wire  will  be  the  error  of  coUimation  of  the  middle  wire.  This  is 
to  be  considered  positive  (as  all  transits  above  the  pole  will  require  a 
positive  correction)  when  the  middle  wire  is  West  of  the  true  line  of 
collimation. 

The  whole  of  the  following  observations  are  by  myself. 

March  13.  20*".      Readings  of  Micrometer. 

Illuminated  end  West. 
Micrometer  wire  coinciding  with  middle  wire  (6  obs.) 23,986 


on  cross  (8  obs.,  greatest  difF.  ,060) 25,609 

on  collimator  (8  obs.,  greatest  diiF.  ,070) 25,616 


Illuminated  end  East, 

Micrometer  wire  on  collimator  (8  obs.,  greatest  difF.  ,046) 22,570 

on  cross  (8  obs.,  greatest  diff.  ,050) 22,747 

coinciding  with  middle  %vire 23,997 

Hence 

Line  of  collimation,  by  observations  of  cross 24,178 

collimator 24,093 

Mean,  or  true  line  of  collimation 24,135 

Middle  wire 23,991 

Difference,  or  error  of  collimation ,144 

This  is  the  quantity  by  which  the  reading  of  the  micrometer,  when 
the  micrometer  wire  coincides  with  the  middle  wire,  is  too  small.  The 
readings  increase  as  the  micrometer  wire  is  moved  from  the  illuminated 
end.  Hence,  illuminated  end  East,  the  apparent  value  of  the  error  of 
collimation  of  the  middle  wire,  is  -0,144  of  tlie  micrometer,  or  -  2",5 
(as  1  revolution  has  been  found  =  17",06  nearly):  illmninated  end  West, 
it  is  +2",5. 

By  observations  of  Polaris  (see  Vol.  II.  and  III.)  it  has  been  found 
that  the  imaginary  line  which  is  the  mean  of  the  seven  wires  is  distant 
from  the  middle  wire  0",7,  in  such  a  direction  as  to  diminish  the  mag- 
nitude of  the  error  of  collimation.  Hence  for  the  mean  of  the  seven  wires, 
illuminated  end  East,  the  apparent  value  of  the  error  of  collimation  is 
-1",8:   illuminated  end  West  it  is  + 1",8. 
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AH   these   values   are   to   be   diminished  algebraically  by  0",2  on  account 
of  diurnal  aberration.     Thus  we  have 


Error  of  coUimation  of  middle  wire. 
Error  of  collimation  of  mean  wires.. 


{Illuminated  end  East  -  2",7 
West  +2",3 

flUuminated  end  East  -  2",0 

'l West  +1",6 


By   an   error   of  inadvertence,   the   values  used  in    the  correction   of  the 
observations  differ  from  these  by   0",1. 

•Tune  6.  20''.     A  new  system  of  wires  (as  mentioned  in  the  Introduction) 
had  been  fixed  in  the  transit. 

Readings  of  the  Micrometer. 
Illuminated  end  West. 

Micrometer  wire  on  middle  wire  (Gobs.) 23,673 

on  cross  (8  obs.,  greatest  difF.  ,082) 25,321 

on  collimator  (8  obs.,  greatest  difF.  ,086) 23,080 

Illuminated  end  East. 

Micrometer  wire  on  collimator  (8  obs.,  greatest  diff.  ,063) 24,608 

on  cross  (8  obs.,  greatest  difF.  ,043) 22,645 

on  middle  wire  (6  obs.) 23,677 

Hence 

Line  of  collimation  by  cross 23,983 

by  collimator 23,844 

Mean,  or  True  line  of  collimation 23,914 

Middle  wire 23,675 

Error  of  collimation 0,239 

Hence  (as  before)  apparent  error  of  collimation  of  middle  wire, 

Illuminated  end   East —  ^i",! 

West +4,"1 

l*olaris  was  observed  on  the  micrometer  wire  in  several  positions  on 
April  26,  30,  May  1,  4,  6,  6,  9,  H,  12,  14:  and  thus  its  transit  over  the 
middle  wire  was  ascertained  with  great  accuracy.  Comparing  this  with 
tlie  transit  over  the  mean  of  the  seven  wires,  and  supposing  the  mean 
of  all  the  differences  to  correspond  to  the  mean  of  all  the  N.P.D.  of 
Polaris  on  those  days,  it  appeared  that,  supposing  the  N.P.D.  to  be 
1' .  35' .  42",47    and    the    illuminated    end    East,    Polaris    passed    the    middle 
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wire  later  than  the  mean  of  the  seven  wires  by  10',645,  and  that  con- 
sequently, illuminated  end  East,  the  error  of  collimation  of  the  middle 
wire  was  algebraically  less  than  that  of  the  mean  of  wires  by  4",4. 

Correcting  for  diurnal  aberration  as  before, 

rilluminated  end  East       —  4",3 
Error  of  colhmation  of  middle  wire <  aat    t  ^"  Q 


f Illuminated  end  East       +  0",1 

Error  of  collimation  of  mean  of  wires {  .-.  ^rt  i- 

West     -  0  ,5 


{' 


July  22.  6^.  Readings  of  Micrometer. 

Illuminated  end  East. 

Micrometer  wire  on  middle  wire  (6  obs.) 23,663 

on  cross  (6  obs.,  greatest  diff.  ,026) 22,608 

on  collimator  (6  obs.,  greatest  difF.  ,053).,....  24,772 

Illuminated  end  West. 

Micrometer  wire  on  collimator  (6  obs.,  greatest  diff.  ,040) 22,992 

on  cross  (6  obs.,  greatest  diff.  ,017) 25,226 

on  middle  wire  (6  obs.) 23,652 

Line  of  collimation,  by  observations  of  cross 23,917 

by  observations  of  collimator 23,882 

Mean,  or  true  line  of  collimation 23,900 

Middle  wire 23,658 

Error  of  collimation 0,242 

The  value  of  this  in  space  is  4",1.  Hence  the  errors  of  collimation  of 
the  middle  wire  and  of  the  mean  of  the  wires  are  precisely  the  same  as 
at  the  last  determination. 

Sept.  11.  a**.  Readings  of  Micrometer. 

Illuminated  end  East. 

Micrometer  wire  on  middle  wire,  (6  obs.) 23,703 

on  cross  (6  obs.,  greatest  diff.  ,036) 25.270 

on  collimator  (8  obs.  greatest  diff.  ,040) 21,905 

Illuminated  end  East. 

Micrometer  wire  on  collimator  (8  obs.,  greatest  diff.  ,04.3) 26,052 

on  cross  (6  obs.,  greatest  diff.  ,0.32) 22,603 

on  middle  wire  (6  obs.) 23,699 

Line  of  collimation,  by  observations  of  cross 23,936 

by  observations  of  collimator 23,978 

I 
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Mean,  or  true  line  of  collimation 23,957 

Middle  wire 23,701 

Error  of  collimation  of  middle  wire,  0,256,  or  4",4. 
Correcting  this  as  before, 

T,  /.      11-        •         ,.      . ,  „        .  f  Illuminated  end  East       -  4", 6 

Jbrror  or  collimation  oi  middle  wire < 

\ West      +4",2 

„  ,.      ,1.        •         ,.  ,.      .  riUuminated  end  East       -  0",2 

Error  of  collimation  of  mean  or   wires {  „,  ,,  ^ 

\ West      -0',2 

Dec.  14.  a**.  Readings  of  Micrometer. 

Illuminated  end  East. 

Micrometer  wire  on  middle  wire  (6  obs.) 23,651 

on  cross  (6  obs.,  greatest  diff.  ,043) 22,431 

on  collimator  (8  obs.,  greatest  difF.  ,047) 25,028 

Illuminated  end  West. 

Micrometer  wire  on  collimator  (8  obs.,  greatest  diff.  ,032) 22,822 

on  cross  (6  obs.,  greatest  diff.  ,024) 25,433 

on  middle  wire  (Gobs.) 23,651 

Line  of  collimation  by  observations  of  cross 23,932 

by  observations  of  collimator 23,925 

Mean,  or  true  line  of  collimation 23,929 

Middle  wire 23,651 

Hence   the  error  of    collimation   of    the   middle   wire    is   0,278,   or   4",7 : 

which  treated  as  before  gives 

.         «      .,„        .  fllluminated  end  East       -  4"^) 

Error  of  collimation  of  middle  wire < 

\ West      +4  ,5 

.  .  f Illuminated  end  East       —  0",5 

Error  of  collimation  of  mean  of  wires I  „,  „,,  , 

\ West      +0  ,1 

The  greatest  differences  in  all  these  observations  are  the  differences 
between  the  greatest  and  least  readings,  and  not  the  greatest  difference 
from  the  mean. 

II.     ON  THE  ERROR  OF  LEVEL. 

The  error  of  level  has  always  been  ascertained  by  six  applications  of 
the  spirit  level,  with  the  cross  level  alternately  East  and  West.  The 
error  is  considered  positive  when  the  Western  pivot  is  too  high,  or  the 
Eastern  too   low.     When   the   illuminated  end  is  East,    0",I5   is  added,  and 
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when  the  lllumiHated  end  is  West,  -  0"15,  on  account  of  the  inequality 
of  the  pivots  (see  Vol.  I.  and  II).  Most  of  the  observations  are  made 
by  the  assistant. 

The  following  are  the  results  of  levelling. 

Jan.          4.        V\      Illuminated  end  West,   error  of   level  + 1",36 

10.  2 West +1,02 

17.  3 West +1,10 

24.  1 West +0,67 

Feb.        7.        0 West +1,03 

14.        0 West +0,68 

21.        0 West -0,08 

28.        1 West +0,21 

March    7.       0 West -0,30 

14.  1 East +0,61 

21.        0 East  +0,77 

28.        3 East +0,42 

April       4.        2 East +0,43 

11.  3 East  +0,23 

18.  1 East +0,02 

25.  0 East  +0,22 

May        2.        0 West -1,70 

3.        0 West -1,81 

9.  23 West -1,78 

16.  0 West -2,15 

23.  2 West -2,01 

30.        0 West -2,75 

June         6.        3 West -2,89 

13.        1 East  -1,52 

19.  20 East  -2,61 

26.  22 East -2,42 

July        3.  23 East -2,15 

11.        0 East  -2,51 

17.  23 East  -2,08 

24.  23 West -2,33 

Aug.       1.        1 West -2,35 

8.        1 West -2,28 

15.  4 West -2,62 

«2.        2 West -2,73 

12 
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Aug.    29.        1''.     Illuminated    end  West,    error  of    level  -  2",41 

Sept.       5.        0 West -2,63 

East -2,25 

East -1,90 

East -2,11 

Oct.        2.     22 East -2,46 


5. 

0. 

12. 

0. 

18. 

23. 

25. 

21. 

2. 

22. 

9. 

21. 

16. 

22. 

23. 

21. 

30. 

21. 

7- 

1. 

13. 

23. 

East -2,35 

East -2,69 

East -2,58 

East -2,73 

Nov.       7.        1 East -2,58 

East -2,56 

20.     23 East -2,42 

On  Nov.  21,  after  several  days  of  frost,  a  warm  S.W.  wind  commenced, 
and  every  part  of  the  walls  and  piers  was  immediately  loaded  with 
moisture  to  a  greater  degree  than  I  ever  saw  before.  The  two  following 
observations  were  made  to  discover  whether  this  produced  any  effect  on 
the  level-error. 

Nov.       22.  3".      Illuminated  end  East,    error    of  level  -  1",68 

23.        2 East  -1,75 

28.        1 East  -2,76 

Dec.         5.        1 East -1,96 

12.        3.  East -2,17 

15.        2 West -2,97 

19.        0 West -2,09 

26.        1 West -2,49 

III.      ON  THE  MERIDIAN  ERROR. 

The  azimuthal  deviation  of  the  transit  instrument  from  the  meridian  has 
been  determined  solely  by  observations  of  Polaris  or  ^  Ursae  Minoris,  either 
at  consecutive  transits  above  and  below  the  pole,  or  (when  only  a  single 
transit  could  be  obtained)  in  conjunction  with  some  other  star.  Tables  of 
the  factors,  by  which  the  Meridian  Error  (in  seconds  of  space)  is  to  be 
multiplied  to  obtain  the  correction  (in  seconds  of  time)  to  the  observed 
transit,  being  already  prepared,  the  operation  is  conducted  thus.  The 
transits  are  corrected  for  error  of  coUimation  and  error  of  level.  If  three 
consecutive  passages   of  Polaris   or  S  Ursa2  Minoris  have  been  observed,  the 
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difference  of  the  minutes  and  seconds  of  the  first  pair  is  taken,  and  the 
difference  of  the  minutes  and  seconds  of  the  next  pair  is  also  taken ;  and 
their  mean  is  taken.  Either  of  these  differences  is  affected  by  the  clock's 
rate  and  the  increase  of  the  star's  A.R. :  but  the  mean  is  free  from  their 
effects  (supposing  them  both  uniform),  and  is  the  same  which  would  have 
been  obtained  by  observations  of  an  immoveable  star  with  a  clock  going 
true  sidereal  time.  The  mean  therefore  is  to  be  divided  by  the  difference 
of  the  factors  for  Polaris  S.P.  and  Polaris,  or  for  ^  Ursas  Minoris  S.P. 
and  ^  Ursae  Minoris,  and  the  Meridian  Error  is  obtained.  If  several  suc- 
cessive passages  are  observed,  the  error  thus  determined  from  the  first, 
second,  and  third,  is  supposed  to  apply  to  the  first  and  second:  the  error 
determined  from  the  second,  third,  and  fourth,  is  supposed  to  apply  to 
the  third :  and  so  on  to  the  end,  where  the  error  determined  from  the 
three  last,  is  supposed  to  apply  to  the  two  last. 

If  two  successive  passages  only  have  been  observed,  a  correction  to  one 
of  them  is  generally  necessary  for  the  clock's  rate  and  the  alteration  of 
the  star's  right  ascension   between  the  transits. 

If  consecutive  passages  of  these  stars  above  and  below  the  pole  cannot 
be  obtained,  a  single  transit  is  used  with  some  other  star.  The  corrections 
for  error  of  collimation  and  error  of  level  being  applied,  and  the  apparent 
right  ascension  calculated  (as  described  in  Section  III.),  the  clock  error  is 
taken  for  each,  subject  to  an  alteration  depending  on  the  meridian  error. 
Sometimes  instead  of  a  single  distant  star,  the  mean  of  two  or  more  is 
used.  One  of  the  clock  errors  being  corrected  for  the  clock's  rate  and 
the  alteration  of  the  right  ascension  of  the  circumpolar  star,  the  two  are 
equated,  and  thus  a  value  is  found  for  the  meridian  error.  This  is  evidently 
less  worthy  of  confidence  than  that  found  by  passages  of  the  same  star 
above  and  below,  as  it  depends  on  the  tabulated  place  of  the  star  and 
the  corrections  for  aberration,  &c.  But  the  error  is  removed  if  the  star  can 
be  observed  above  the  pole  one  day  and  below  it  the  next  day,  or  vice 
versa ;   the  meridian  error  being  supposed  to  continue  unaltered. 

The  following  tables  exhibit  all  the  elements  for  the  calculation  of  the 
meridian  error  on  different  days  of  the  year  1831. 
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Day. 


Jan.    1 


25 


25 
and  26 


27 

and 

28 


Feb.    1 


10 


12 


15 
and  l6 

27 
and 

28 

and 

Mar.  1 


Stars. 


Oberved  Transits 

corrected  for  Colliination 

and  Level. 


a  Pegasi.. 
Polaris . . . 
n  Arietis  . 

/3Ceti... 
Polaris . . . 
a  Arietis . 


Polaris . .  . 
a  Arietis  . 
a  Ceti  . . . 


o  Ursae  Minoris 

8  Ursae  Minoris  S.P. 

Polaris 

/3Ceti 

a  Arietis 


a  Ophiuchi 

S  Ursoe  Minoris. 

a  AquilsB 

/3Ceti 

Polaris 

a  Ceti 


a  Ononis 

6  Urs.  Minoris  S.P. 
Castor 


«  Orionis 

8  Ursse  Minoris  S.P. 
Castor 


Polaris 

Aldebaran 

a  Orionis 

S  Ursae  Minoris  S.P. 
Castor 


a  Pegasi 

Polaris 

a  Arietis 

a  Orionis 

8  Ursae  Minoris  S.P. 
Castor 


8  Ursae  Minoris 

8  Ursae  Minoris  S.P. , 

8  Ursae  Minoris  S  P. 

8  Ursa?  Minoris 

8  Ursae  Minoris  S.P. 

8  Ursa"  Minoris 

8  Ursae  Minoris  S.P. 


22  .  55 

0  .  59 

1  .  56 

0  .  33 

0  .  59 

1  .  56 

0  .  58 

1  .  56 

2  .  52 


18 
6 
0 
0 
1 

17 
18 

19 
0 
0 

2 


0 
4 
5 
6 

7 

22 
0 
1 
5 
6 
7 


25 
25 
58 
33 
56 

25 
25 
41 
33 
58 
52 


55 
58 
56 
44 
25 
22 


6  .  25 
18  .  25 

6  .  25 
18  .  25 

6  .  25 


4,56 

12,99 
24,51 

48,50 

6,00 

23,20 

48,5 
20,03 
7,36 

20,441 

46,2 

45,47 

20,22 

45,55 
21,7 
12,00 
46,38 
48,62 
8,66 


5  .  44  .  45,77 

6  .  25  .  5,14 

7  .  22  .  33,37 

5  .  44  .  46,40 

6  .  25  .  7,12 

7  .  22  .  33,67 


58  .  39,601 

24  .  59,05  j 
44  .  46,78 

25  .  11,00 
22  .  34,27 


2,98 
36,4 
22,40 
45,07 

9,4 
.32,34 


18  .  25  .  2.3,78 
6  .  25  .  7,11 


7,39 
25,67 

7,.90 
25,86 

8,39 


Correction  for 
Clock  Rate  and 
change  of  R.A. 


Inferred 

Meridian 

Error. 


13,8 
11,3 

14,7 
13,2 


Adopted 

Meridian 

Error. 


13",1 


12,8 


12,5 


12,5 


10,6 
10,2 

11,2 
10,6 


-0,10 


14,0 


14,4 


12,4 


10,4 


10,9 


12,1 


13,2 
13,1 
12,9 
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7r 


i 


» 


Day. 


Mar.  7 


10 


14 


18 


19 


23 


25 


26 


31 


Apr.  4 


17 


18 


29 
and  30 

May   4 


Stars. 


a  Orionis 

i  Ursae  Minoris  S.P. . . 
Castor 


a  Orionis 

8  Ursae  Minoris  S.P. 
Castor 


Observed  Transits 

corrected  for  Collimation 

and  Level. 


Correction  for 
Clock  Rate  and 
change  of  K.A. 


Inferred 

Meridian 

I'lror. 


a  Orionis 

3  Ursae  Minoris  S.P. . 
Castor 


a  Orionis 

8  Ursffi  Minoris  S.P. . 
Castor 


a  Orionis 

S  Ursa  Minoris  S.P. . . 
Castor 


a  Orionis 

?  Ursae  Minoris  S.P. . . 
Castor 


a  Orionis 

2  Ursae  Minoris  S.P. . . 
Castor 


a  Orionis 

c  Ursae  Minoris  S.P.. . . 
Castor 


a  Orionis 

i  Ursae  Minoris  S.P. . 
Castor 


Aldebaran , 

0  Ursa;  Minoris  S.P. . . 
Castor 


Polaris  S.P. 
Polaris 


Aldebaran 

0  Ursae  Minoris  S.P. 

Castor 

Polaris 

Aldebaran 


Polaris 

Polaris  S.P. 


Polaris  S.P. 
Polaris 


5  .  44  .  37,88 

6  .  25  .  9,04 

7  .  22  .  25,34 

5  .  44  .  36,24 

6  .  25  .  7,87 

7  .  22  .  23,76 

5  .  44  .  33,92 

6  .  25  .  10,67 

7  .  22  .  21,43 

5  .  44  .  31,52 

6  .  25  .  10,33 

7  .  22  .  18,98 

5  .  44  .  30,90 

6  .  25  .  c,,67 

7  .  22  .  18,52 

5  .  44  .  28,53 

6  .  25  .  8,79 

7  .  22  .  16,02 

5  .  44  .  28,99 

6  .  25  .  9,86 

7  .  22  .  16,58 


5  .  44 

6  .  25 

7  .  22 


5 
6 

7 


12 
0 

4 
6 
7 
0 
4 


44 
25 

22 


4  .  24 

6  .  25 

7  .  22 


57 

57 

24 
25 
22 
57 
24 


0  .  57 
12  .  57 


29,24 
11,06. 
16,91 

27,42 
11,68 
14,92 

37,98 
12,30 
13,49 

24,46 
47,80 

29,09 

8,56 

4,24 

46,641 

28,68/ 

49,35 
18,85 


12  .  57  .  21,44 
0  .  57  .  48,46 


4,4 
6,9 


Adopted 

Meridian 

Error. 


Il",5 

12,4 

7,2 

6,5 

7,1 

7,1 

7,4 

6,7 

5,8 

5,0 
7,9 

Rejected. 

10,4 
9,8 
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Reduction  of  the  Observations. 


Day. 


stars. 


Observed  Transits 

corrected  for  Colliination 

and  Level. 


Correction  for 
Clock  Rate  and 
change  of  R.A. 


Inferred 

Meridian 

Error. 


Adopted 

Meridian 

Error. 


May  5 
and  6 
and  7 


8 
and  9 

10 
and 

11 
and 

12 

14 
and 

15 
and 

16 
and 

17 
and 

18 


May  31 

June    1 

and  2 


19 


21 


26 


July   3 
and 

4, 


28 
and 

2y 


Polaris 

Polaris  S.P. 

Polaris 

Polaris  S.P. 


Polaris 

Polaris  S.P. 

Polaris  S.P. 

Polaris 

Polaris  S.P. 

Polaris 

Polaris  S.P. 


Polaris  S.P. 

Polaris 

Polaris  S.P. 

Polaris 

Polaris  S.P. 

Polaris 

Polaris  S.P. 

Polaris 

Polaris  S.P. 
Polaris 


Polaris  S.P. 

Polaris 

Polaris  S.P. 

Polaris 

Polaris  S.P. 

Polaris  S.P. 
Polaris 


Polaris  S.P. 
Polaris 


Polaris  S.P. 
Polaris 


Polaris  S.P. 
Polaris 


Polaris  S.P. 

Polaris 

Polaris  S.P. 

Polaris  S.P. 
Polaris 


3  UrsiB  Minoris 

6  UrssB  Minoris  S.P. 
J  Ursa;  Minoris 


0 
12 

0 
12 


12 

0 

12 


57  .  46,94 

57  •  16,03 

57  .  49,01 

57  •  17,65 


0  .  57 
12  .  57 

12  .  57 
0  .  57 

12  .  57 
0  .  57 

12  .  57 

12  .  57 

0  .  57 
12  .  57 

0  .  57 
12  .  57 

0  .  57 
12 

0 
12 


57 
57 
57 
0  .  57 


57 

57 
57 


0  .  57 

12  .  57 

12  .  57 

0  .  57 


47,37 
14,13 

15,13 
47,86 
20,20 
47,88 
18,56 

17,40 
49,33 
17,34 
46,17 
19,71 
46,43 
18,03 
45,52 
21,43 
44,80 

19,09 
45,35 
19,21 
43,77 
18,26 

18,32 
48,86 


12  .  57  ■  24,02 
0  .  57  .  48,40 

12  .  57  .  24,71 
0  .  57  .  47,89 

12  .  57  .  21,75 
0  .  57  .  51,61 

12  .  57  .  26,01 

0  .  57  .  49,04 

12  .  57  •  27,38 

12  .  57  .  27,26 
0  .  57  •  49,68 

18  .  24  .  24,39 

6  .  24  .  1.0,03 

18  .  24  .  23,.52 


0,10 
-,10 
-,10 


-,10 


10",9 
10,9 


11,3 


10,3 
9,4 
9,7 


10,8 
10,3 

9,4 
9,0 

9,4 
9,5 

8,8 
8,1 


8,9 
8,6 
8,5 


10,4 

8,25 
7,84 
10,1 

7,6 

7,6 

6,5 
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Day. 


Stan. 


Observed   Transita 

corrected  for  Collimation 

and  Level. 


Correction  for 
Clock  Kate  and 
clian"e  of  R.A. 


Inferred 

Meridian 

Error. 


Adopted 

Meridian 

Error. 


Aug.   14 

and 

15 

25 

and 

26 

Sept.    a 

and 

4 

6 
and 

7 

12 

and 

13 


21 


24 


25 
and  26 

Oct      2 

and 

S 


6 

and     7 

15 
and  l6 
and  17 


18 
and  19 

20 
and  21 


0  Ursae  Minoris 

8  Ursa  Minoris  S.P. 

1  Ursas  Minoris 


6  Ursae  Minoris 

g  Ursae  Minoris  S.P. 
2  Ursae  Minoris 


i  Ursae  Minoris 

S  Urste  Minoris  S.P. . 
S  Ursae  Minoris 


S  Ursae  Minoris 

8  Ursae  Minoris  S.P. 
2  Ursae  Minoris 


Arcturus 

S  Ursae  Minoris 

Arcturus 

i  Ursae  Minoris  S.P. 


I  Ursae  Minoris 

d  Ursae  Minoris  S.P. . 


8  Ursae  Minoris 

8  Ursae  Minoris  S.P. 

S  Ursae  Minoris  S.P. 
i  Ursae  Minoris 


S  Ursae  Minoris 

I  Urste  Minoris  S.P. 

8  Ursae  Minoris 

Polaris 

Polaris  S.P 


Polaris  S.P. 
Polaris 


Polaris 

Polaris  S.P. 


Polaris  S.P. 

Polaris 

Polaris  S.P.. 
Polaris 


Polaris  S.P. 
Polaris 


Polaris  S.P. 
Polaris 


18  .  24  .  11,31 

6  .  23  .  59,91 

18  .  24  .  10,08 

18  .  24  .  3,01 

6  .  23  .  50,44 

18  .  24  .  2,03 


18 

6 

18 


.  23 
.•23 
.  23 


18  .  23 

6  .  23 

18  .  23 

14  .  4 

18  .  23 

14  .  4 

6  .  23 


18 
6 

18 
6 

6 
18 

18 
6 

18 
0 

12 

12 
0 

0 
12 


23 
23 

23 
23 

23 
23 

23 
23 
23 
57 
57 

57 
57 

57 
57 


12  .  .57 
0  .  57 

12  .  57 
0  .  57 

12  .  57 
'  0  .  57 

12  .  57 
0  .  57 


59,18 
45,21 
56,31 

54,61 
43,24 
54,83 

57,451 
53,36i 
56,941 
40,37/ 

45,58 
32,88 

43,71 
32,61 

29.15 
41,26 

35,09 

22,96 

35,09 

57,79) 

33,36/ 

34,19 
59,53 

57,89 
32,S6 

33,12 
57,62 
30,82 
57.89 

33,91 
55,45 

30,94 
57,22 


+  ,25 
+  .24 
+  ,34 
+  ,34 

+  .07 
+  ,07 
+  .07 


+  .25 
+  .12 


11",1 
6,0 


8,9 
8,3 


7",8 
8,9 
9,15 
8,4 

8,6 

9,1 

7,85 

9,1 

8,7 

8,7 
8.7 


8,7 
.9.1 


7.4 
9.0 


H 


Reduction  of  the  Observations. 


Dav. 


Stars. 


Observed  Transits 

corrected  for  Colliinatioii 

and  Level. 


A. 


Correction  for 
Clock  Rate  and 
change  of  R.A. 


Inferred 

Meridian 

Error. 


Adopted 

Meridian 

Error. 


Oct.  23 


27 
and  28 


29 


Nov.  2 

and 

3 

and 

4 

6 
and    7 

8 

and 

9 

12 

and 

13 

14 
and  15 
and  l6 


17 
and  18 

23 
and  24 

26 
and  27 

28 


Dec.    12 

and 

13 

18 

and 

19 


Polaris 

Polaris  S.P. 

Polaris  S.P. 
Polaris 


Polaris 

Polaris  S.P. 


Polaris 

Polaris  S.P. 

Polaris 

Polaris  S.P. 
Polaris 


Polaris  S.P. 
Polaris 


Polaris 

Polaris  S.P. 
Polaris 


Polaris  S.P. 

Polaris 

Polaris  S.P. 

Polaris  S.P. 

Polaris 

Polaris  S.P. 
Polaris 


Polaris  S.P. 
Polaris 


Polaris  S.P. 
Polaris 


Polaris  S.P. 
Polaris 


Polaris 

Polaris  S.P. 

Polaris  S.P. 

Polaris 

Polaris  S.P. 


S  Ursae  Minoris 

8  Ursae  Minoris  S.P. 

Polaris 

Polaris  S.P 

Polaris 


0 

12 


57  .  56,28 
57  .  28,66 


12  .  57  .  29,85 

0  .  57  .  58,79 

0  .  57  •  59,28 

12  .  57  •  28,62 


0 
12 

0 
12 

0 


57 
57 
58 
57 
58 


59,16 
28,40 

1,71 
28,19 

2,11 


12  .  57  .  28,77 
0  .  58  .     0,74 


0  .  58 

12  .  57 

0  .  57 


12 

0 

12 

12 
0 


57 
57 
57 

57 
57 


12  .  57 

0  .  57 

12  .  57 
0  .  58 

12  .  57 
0  .  57 


12 
0 

0 
12 


57 
57 

57 

57 


12  .  57 

0  .  57 

12  .  57  . 

18  .  23  . 

6  .  22  . 

0  .  57  . 

12  .  57  . 

0  .  57  . 


0,74 
27,45 
58,60 

28,73 
57,96 
26,07 

24,89 
57,39 
24,13 
58,27 

23,99 
2,37 

26,28 
54,39 

22,53 
53,33 

54,26 
16,84 

9,72 

43,56 

9,00 

16,441 
53,22  j 
42,16 
3,21 
41,93 


-,21 
-,2I 
+  ,13 


-,50 
+  ,24 
+  ,40 
+  ,79 


+  ,09 


16,9 
13,2 


9",5 


9,8 


10,4 


10,5 
11,4 
11,4 


10,85 


11,0 


10,4 


11,2 
11,5 


12,9 

9,7 

10,6 

12,5 

11,6 
13,2 
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Day. 

Stars. 

Observed  Transits 

corrected  for  CoUimation 

and  Level. 

Correction  for 
Cloclt  Rate  and 
change  of  R.A. 

Inferred 

Meridian 

Error. 

Adopted 

Meridian 

Error. 

A.         m.           J. 

Dec.  22 
and 

23 
and 

24 

Polaris  S.P 

13  .     0  .     0,20 
1.0.  40,81 

12  .  59  .  58,68 
1.0.  43,93 

12  .  59  •  58,06 

14",1 
14,87 
15,5 

Polaris 

Polaris  S.P 

Polaris 

Polaris  S.P 

Every  transit  is  corrected  by  adding  to  the  mean  given  in  Section  I. 
the   following   quantities : 

Error  of  collimation  x  cosec  N.P.D 
+  Level  Error        x  |cos  I  +  sin  I .  cot  N.P.D.  | 
+  Meridian  Error  x  J  sin  I  —  cos  I .  cot  N.P.D.  | 

Of  these  factors  two  tables  are  prepared :  one  which  exhibits  their 
numerical  values  for  the  stars  principally  observed,  the  other  a  general 
table  of  the   values  with  the  N.P.D.  as  argument. 


The  transits  thus  corrected  are  arranged  in  three  classes :  Observations 
of  Known  Stars:  Observations  of  Unknown  Stars:  and  Observations  of 
Sun,   Moon,   and   Planets. 
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Section    III. 


CLOCK    ERRORS    AND    CLOCK    RATES, 
DETERMINED   BY   KNOWN  STARS. 


1  HE  following  are  the  names  of  the  Known  Stars  by  which  the  Clock's 
Error  and  Rate  have  been  ascertained ;  and  their  assumed  Mean  Right 
Ascensions  for  Jan.  1,  1831. 


Star's  Name. 


Assumed  mean  A.R. 
Jan.  1,  1831. 


Star's  Name. 


Assumed  mean  A.R. 
Jan.  1,   1831. 


h. 


/3Ceti  

Polaris 

a  Arietis  . . , 

aCeti 

Aldebaran  . 
/3Tauri... 
o  Orionis . , 
Castor  .... 
Procyon  .. 
Pollux  .... 
a  Hydrae  . . 
Regulus . . . 
/3  Leonis . . 
/3  Virginis . 
Spica 


fO  .  35 

fO  .  69 

fl  .  67 

12  .  63 

f4.  .  26 

5  .  15 

f5  .  46 

17  .  23 

17  •  30 

17  -34 

19  .  19 

19  .  69 

fll  .  40 

fll  .  41 

fl3  .  16 


.  6,38 
.  46,6 
.  39,95 
.  27,30 
.  14,06 
.  37,03 
.  1,62 
.  48,49 

•  27,17 

.  57,96 

■  1743 

.  22,00 

.  26,15 

.  53,70 

.  18,16 


Arcturus 

e  Bootis 

a  Librae 

a  Serpentis 

^  Ophiuchi 

An  tares 

a  Ophiuchi 

^  Ursae  Minoris. 

a  Aquilae 

a"  Capricorn! . . . . 

/3  Aquarii 

a  Aquarii 

a  Pegasi 

a  Andromedae.. 


fl4 
tl4 

14 
tl5 

16 
tl6 

tl7 
tl8 

19 
f20 
t21 

121 

f22 
f23 


7  .  57,52 

37  .  36,54 

41  .  32,72 
57,09 
30,05 

3,68 
5,69 
26  .48  ,0 

42  .  32,37 
40,41 


35 

5 

19 

27 


8 
22 

57 
56 

59 


39,59 

6,24 

21,00 

40,20 


Clock  Errors  and  Clock  Rates.  77 

Of  these,  those  which  are  marked  with  f  are  determined  from  my  own 
observations  in  1830  (Vol.  III.  p.  96).  As  I  have  no  means  of  deter- 
mining absolute  Right  Ascensions,  this  determination  applies  only  to  the 
differences  of  right  ascension,  leaving  all  subject  to  a  common  error:  the 
basis  of  the  catalogue  is  the  mean  places  given  at  the  bottom  of  the 
columns  of  apparent  places  in  the  Nautical  Almanac  for  1829.  The  place 
of  (i  Virginis  (which  has  been  but  once  used  for  correcting  the  clock)  was 
determined  by  the  observations  of  1829,  1830,  and  1831.  The  places  of 
the  other  stars  are  obtained  by  adding  the  precession  in  the  Astronomical 
Society's  Catalogue  to  the  mean  places  in  the  Nautical  Almanac  for  1829 : 
as  those  used  in  1829  and  1830  were  obtained  in  the  same  manner,  the 
observations  on  these  stars  in  the  different  years  are  immediately  comparable. 

From  these  the  Apparent  Right  Ascensions  are  formed  by  the  use  of 
log  a,  log  h,  log  c,  log  d,  given  in  the  Catalogue  of  the  Astronomical 
Society,  and  log  A,  log  JS,  log  C,  log  D,  given  in  the  Nautical  Almanac. 
Log  A  and  log  B  have  been  increased  by  ,0030,  to  give  them  the  values 
corresponding  to  the  constant  of  aberration  20",.'50.  No  interpolation  is 
ever  attempted :  the  Right  Ascensions  therefore  are  properly  those  at  mid- 
night. 

The  clock  error  is  found  by  comparing  the  Right  Ascension  thus  found 
with  the  reduced  time  of  transit:  and  the  rate  by  comparing  the  clock 
errors  thus  found  from  observations  of  the  same  star  on  different  days. 
By  comparing  the  rates  on  the  day  before  and  the  day  after,  I  deter- 
mine, as  well  as  I  can,  the  rate  to  be  used  during  a  group  of  observa- 
tions. By  the  use  of  this  rate  the  clock  error  at  O''  sidereal  is  determined 
from  each  observation :  the  mean  of  these  is  taken  as  the  true  error :  and 
the  difference  of  each  from  the  mean  is  taken  as  the  correction  to  the 
assumed  Right  Ascension  of  the  star,  indicated  by  each  observation. 
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Clock  Ehiiors  and  Clock  Rates.    1831. 


Day  of 
Observation. 


Star's  Name. 


Reduced  Time 
of  Transit. 


/(.     m.      s. 


Apparent  A. R. 


Clocli 
Slow. 


Cloclv's 
losing  Rate. 


■i  « 
io 

^•5 


Adopted 
Rate. 


Error  of 
assumed  R.A. 


Jan.   1 


Jan.  7 


Jan.  8 


Jan.  11 

Jan.  17 

Jan.  24. 

Jan.  25 


Jan.  26 


Jan.  27 


Jan.  28 


Jan.  .SO 


a  Aquilae  . . 
a  Pegasi . . . 
Polaris.. .  . 
a  Arietis... 

a  Ceti 

Aldebaran. 


a  Pegasi . 

/3Ceti... 
Polaris  . . 
a  Arietis . 
a  Ceti. . .  . 


Aldebaran. . 


a  Pegasi . .  , 
Polaris  . . . . 
a  Arietis. . . 

a  Ceti 

Aldebaran . 


a  Pegasi . . 
a  Aquilae . 
a  Pegasi. 


Polaris 

a  Arietis 

o  Ceti 

Aldebaran 

Castor 

Pollux 

2  Ursae  Minoris . 
a  Aquilae 


/SCeti 

Polaris 

a  Arietis 

a  Ceti 

Aldebaran 

a   Orionis 

8  Urs«  Min.  S.P. 
Pollux 


Castor 

Pollux 

aOphiuchi 

0  Ursae  Minoris . 
a  AquiloB 


/3Ceti 

Polaris  .... 

a  Ceti 

Aldebaran . 
/3  Tauri . . . 
a  Orionis.  . 


/3  Ceti. . 
Polaris . 


19-41. 
22  .  55  . 


15,72  19 
5,12 


0  .  58  .  54,4. 

1  .  56  .  24,98 

2  .  52  .  12,53 
4  .  24  .  59,71 


22 
1 
1 

2 
4 


55. 


42 

56 

0 

.57 


30,66 

20,08 

9,4 

.40,1s 


53  .  27,62 
26.  14,81 


4,1022 
0 
1 


22 
0  .  33  .  49,36 

0  .  58  .  47,8 

1  .  56  .  23,66 
2.52.  11,28 
4  .  24  .  58,,56 


22. 
0. 
1  . 

2, 

4, 


55 
58 
56 
52 
24 


3,64 

49,1 

23,67 

11,08 

.  58,21 


22.55.    3,39 
19.41  .  13,44 

22.55.    0,74 


0  .  58  .  30,8 

1  .  56  .  20,48 
2.52.  7,99 
4  .  24  .  55,46 
7  .  22  .  30,29 
7  .  33  .  39,84 


56, 

35. 

0, 

,.57. 
,53. 


20.02 

5,62 

4,2 

40,08 

27,56 


4  .  26  .  14,79 

22  .  56  .  20,01 
1  .    0  .    3,4 

1  .  57  .  40,06 

2  .  53  .  27,55 
4.26.  14,78 

22.56.  19,99 

19.42.30,78 

22.56.19,89 

0  .  59  .  50,1 

1  .  57  .  39,81 

2  .  53  .  27,33 
4.26.  14,63 
7  .  23  .  49,62 
7  .  34  .  59,06 

18.26.30,5 


18  .  25  .  12,5 

19.41  .  11,68  19-42.30,86 


33. 

58. 

56. 

52, 

24. 
5.44, 
6.25. 
7.33, 


46,31 
28,4 
20,67 
8,41 
55,65 
43,50 
10,7 
40,11 


7  .  22  .  30,89 

7  .  33  .  40,38 

17.25.46,17 

18.25.  12,8 

19.41  .  12,66 


0  .  33  .  47,32 
"O  .  58  .  28,7 
2.52.    9,36 
4  .  24  .  56,58 
5.14.  19,86 


5  .  44  .  44,49 

0  .  33  .  48,06 
0  .  58  .  29,0 


0. 
0. 
1  . 

2. 
4. 
5  . 
6. 

7- 

7- 

7. 

17- 

18. 

19- 

0. 
0. 

2, 

4, 
5, 


35.  5,38 
59  -  49,3 
57  .  39,80 
53  .  27,32 
26  .  14,62 
46.  2,45 
26 .  30,6 
34 .  59,07 


23 
34 

27 


49,62  1 
.59,07;  1 
4,49 
26  .  30,8 
42  .  30,89 

35  .  .5,35 
59  .  47,8 
53  .  27,28 
26.  14,.59 
15.37,87 


5.46.    2,44 

0.35.    .5,33 
0  .  59  .  46,9 


14,94 

14,96 

15,0 

15,17 

15,09 

15,10 


1  .  15,92 
1  .  16,26 
1  .  16,4 
1  .  16,42 
1  .  16,28 
1  .  16,23 


16,37 

14,3 

16,39 

16,47 

16,57 


1  .  16,60 
1  .  17,34 
1.19,15 


19,3 
19,33 
19,34 
19,17 
19,33 
19,22 
.  18,0 
19,18 

.  19,07 
,  20,9 
19,13 
.  18,91 
.  18,97 
.  18,95 
•  1.9,9 
.  18,96 

18,73 

■  18,69 

1  .  18,32 

1  .  18,0 

1  .  18,23 


1 8,03 

19,1 

17,92 

18,01 

18,01 

17,95 

17,27 
17,9 


-^,l6 

+  ,02 
-,02 
+  ,03 

+  ,16 


+  ,21 
+  ,20 
+  ,19 

+  ,45 

-,03 
+  ,19 
+  ,34 

+  ,08 

+  ,14 

+  ,20 


+  ,17 
+  ,17 
+  ,15 


+  ,23 

+  ,15 

-,20 
-,43 
-,20 

-,26 

-,30 

-,27 
+  ,04 

-,48 

-,52 

-,50 

-,48 

-,50 
-,38 


38 

3 
3 
3 


6 
6 
6 


1 

1 
1 

3 

17 
13 


17 
17 

17 


8 
19 

1 
1 

1 


2 

I 

33 

2 

2 

2 
2 


,00 


+  ,22 


+  ,16 


+ 

,12 

+ 

,20 

+ 

,17 

,27 


,50 


,46 


- 

,11 

- 

,09 

+ 

,12 

+ 

.04 

+ 

,05 

_ 

,27 

+ 

,05 

+ 

,20 

+ 

,05 

- 

,01 

- 

,06 

_ 

.06 

+ 

,01 

+ 

,10 

+ 

,02 

+ 

,04 

_ 

,11 

+ 

,08 

- 

,03 

+ 

,07 

+ 

,02 

+ 

,09 

- 

,12 

- 

,04 

- 

,04 

- 

,01 

+ 

,02 

- 

,02 

+ 

,10 

+ 

,06 

- 

,05 

_ 

.11 

,00 

+ 

.02 

- 

,03 
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i 


Day  of 
Observation. 


Feb.   1 


Feb.  2 


Feb.  9 


Feb.  10 


Feb.  11 
Feb.  12 


Feb.  15 


Feb.  16 


Feb.  17 


Star's   Name. 


Ueiliiced  Time 
of  Transit. 


Apparent  A.R. 


Clo(k 
Slow, 


Aklebaran 

/3  Tauri 

a  Orionis 

3  Ursae  Min.  S.P. 
Castor 


a  Orionis . . . 
t  Ursae  Min. 

Castor 

Pollux 

Regulus  . . . . 


S.P. 


a  Orionis . 
Castor. . . . 
Pollux.... 
Regulus... 


Polaris 

Aldebaran 

a  Orionis 

c  Ursae  Min.  S.P. 

Castor 

Pollux 

Regulus 

CI  C3phiuchi .... 

a  Aquilae 


a  Pegasi 

Polaris 

a  Arietis 

Aldebaran 

a  Orionis 

c  Ursse  Min.  S.P, 

Castor 

Pollux 


a  Pegasi . 
Polaris . . 
Castor . . . 
Procyon  . 
Pollux... 


I  Ursa'  Minoris... 


a  Arietis 

Aldebaran 

a  Orionis 

0  Ursae  Min.  S.P. 

Castor 

Procyon 

Pollux 

Regulus 

n  Aquilae 


Polaris 

0  Arietis 

Aldebaran 

a  Orionis 

1  Ursa-  Min.  S.P 
Procyon 


I. .  24  , 
5.  14, 
5.44. 
6.25, 

7.22. 


58,40 

21,73 

46,46 

15,8 

33,76 


5  .  44  .  46,99 
6.25.  16,3 
7  .  22  .  34,00 
7 
9 


26.  14,54  1  , 

,  15  .  37,82Jl  , 

46  .    2,41  1  , 


26.31,7 
23  .  49,63 


5.46.  2,401 
6.26.31,8  ;i 
7-23.49,63  1 


33.43,54   7-34.59,07  1 

58  .    7,56   9.59.  22,99il  •  15,43 


16,14 

16,09 

1.5,95 

15,9 

15,87 

15,41 
15,5 
15,63 
15,  .53 


5.44.48,15  5.46.  2,311.14,16 
7  -  22  .  35,26  7  -  23  .  49,60, 1  .  14,34 
7  -  33  -  44,63!  7  .  34  .  59,05: 1  .  14,42 
9-58.    8,85    9.59-23,081.14,23 


0  .  58  .  24,8  0 
4.24.59,48;  4 
5.44-47,28|  5 
6.25.  18,7  !  6 
7-22.34,56;  7 
7-33.43,98!  7, 
9.58.  7,9l|  9. 
17-25.49,44|17. 


59 
26 
46 
26 
23 


39,5 
14,40 
2,31 
33,6 
49,60,1 
34.  59,05; I 
BQ  .  23,09  1 


27.    4,86 


19-41  .  14,78,19-42.31,11 


14,7 

14,92 

1.5,03 

14,9 

15,04 

1,5,07 

15,18 

15,42 


Clock's 
losin;;  Kate. 


1  .  16,33 


22  .  55  .    3,4522  .  5G  .  1.9,81  1  .  16,,S6 


58, 
56. 
24. 
44. 
25. 
22. 
33. 


20,9 

22,79; 
57,63 
45,59 
17,4  i 
32,63 
42,04| 


59. 
57, 
26, 
46. 
26. 
23. 
.34. 


37,1  1 
39,534 
14,.37  1 
2,284 
34,1  |l 
49,59,1 
5.9,03  1 


22  .  55 
0.58 
7-22, 
7  -  29 . 
7-33, 


1,0122 

17,7     0 

30,34    7 

9,10   7 

3.9,89   7 


18.25.16,1    18.26.34,9 


,56.19,81 
59  -  35,2 
23 .  49,55 
.W.  28,18 
34 .  59,02  1 


56.19,88  1.57 
24  .  .54,71  4  .  26 
44.  42,69,  5.  4() 
25.  16,0  I  6.26 
22  .  30,02 
29-  8,54 
33  .  39,29 
58.    3,.35 


19.41  -  11,39 


0.58.13,8 
56  .  1.9,27 
24 .  ,53,92 
44  .  42,07 
15,0 


I 
4 
5 
6.2s 


9.59 
19-42 


89,46 
14,31 
2,22 
35,1 
49,55 
28,17 
59,00 
23,15 
31,2 


0 .  59 .  84,0 

1  .  57  .  39,45 


16,2 

16,74 

16,74 

16,69 

16,7 

16,96 

16,99 

,  18,80 
17,5 
1.9,21 
1,9,08 
19,13 


1  -  18,8 


19,58 

1.9,60 

19,53 

19,1 

19,53 

1.9,63 

1,9,71 

19,80 

19,82 


20,8 
1  .20,18 


4-26-  14,.30|1  .20,38 


5.46.    2,21 
6  .  26  .  3.5,5 


7.29-    8,0017-30-28,161.20,16 


1  .20,14 
1  .  20,5 


,47 
-,48 
-,50 

-,57 

■,54 

■,24 
,53 


,18 
,18 
,16 
,17 


-,14 

+  ,87 

+  ,70 
•f  ,65 
+  ,95 
-,21 

-,13 

-,15 

-,14 

+  ,91 

+  ,83 

+  ,96 
+  ,96 

+  ,81 

+  ,75 

+  ,71 


+  ,71 
+  ,71 
+  ,71 

+  .32 

+  ,55 
+  ,58 
+  ,77 
+  .08 


^■,60 
+  ,78 
+  ,61 

+  ,53 


Adopted 
Rate. 


Error  of 
assumed  R.A. 


9 
1 

1 

1 

1 

14 

15 

19 

17 
2 
2 

2 
2 

3 

3 

3 


4 
4 

4 

I 
1 

1 

6 

20 


-,44 


,39 


+  ,50 


+  ,85 


+  ,91 


,62 


,48 


,53 


+ 

,10 

+ 

,07 

- 

,06 

- 

,11 

T? 

+ 

,13 

+ 

,03 

- 

,03 

_ 

,09 

+ 

,06 

+ 

,13 

- 

,11 

_ 

,04 

+ 

,03 

_ 

,02 

,00 

+ 

,03 

,00 

- 

,08 

- 

,17 

+ 

,10 

,00 

- 

,10 

+ 

,11 

+ 

,13 

- 

,09 

+ 

,10 

- 

,03 

+ 

.01 

-0,6 

+ 

,04 

+ 

,01 

- 

,08 

-0,5 

- 

,12 

- 

,02 

+ 

,06 

+ 

,10 

■• 

,19 

+ 

,03 

+ 

,17 

- 

,10 

,12 
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Day  of 
Observiitioii. 


Feb.   17 
Feb.    18 

Feb.  20 
Feb.  22 

Feb.  24 
Feb.   25 

Feb.   26 

Feb.   27 

Feb.   28 


Name  of  Star. 


Mar.  1 


Mar.  6 


Mar.  7 


Mar.  8 


Pollux. . 
Regulus 


Polaris  . .  . 
a  Arietis. . . 
Aldebaran. 
a  Orionis . . 
Regulus  . .. 


/3  Leonis. . 
a  Aquilae  . 


a  Orionis.  . 

Castor 

Pollux 

Regulus. .  , 
a  Aquilae.  . 


Regulus . 

Polaris . . . 
a  Arietis. 


a  Arietis. 
n  Hydrae . 


Urs£B  Min.  S.P, 
Ursse  Minoris 


Reduced  Time 
of  Transit. 


Polaris 

a  Orionis.  . .  . 
6  Ursae  Min. 

Castor 

Procyon 

Pollux 

o  Hydrae .  . .  . 
?  Ursae  Min. 

Polaris 

Aldebaran. . . 
a  Orionis.. . 
c  Ursae  Min. 

Castor 

Procyon  .... 
Pollux 


S.P 


S.P. 


Castor.  . . 
Procyon  . 
Pollux... 


a  Arietis 

Aldebaran 

et  Orionis 

i  Ursfc  Min.  S.P. 

Castor 

Procyon 

Pollux 

a  Hydrse 


33 
,58 


,  38,65 
.    2,68 


0  .  58  .  12,7 

1  .56.18,79 
4  .  24  .  53,61 
5.  44.41,57 
9.58.    2,26i 


1    Clock 
Apparent  A.U.       glow. 


/{.     m.     s. 


11.39. 
19-41. 


34. 
59. 

59  ■ 
57. 
26. 
46, 
59. 


59,01,1  . 
23,16  1  . 

I 
33,4    1  , 
39,43^1 
14,2711 
2,20  1  , 
23,17'l 


,  20,36 
,  20,48 

.20,7 
,  20,64 
.  20,66 
.  20,63 
.  20,91 


a  Aquilae . 


44 
22 
33 
58 
41 


.5,67 
9,44 

40,13 
27,56 

36,79 

1,22 

■    9,4-3 


11  .40.27,171  .21,50 
19.42.31,291  .21,85 


9.58.    1,51 

0.58.    4,9 
1  .56.  17,56 

1  .56.17,82 
9.17-56,95 


5  .  46 . 
7.23. 
7.34. 
9  ■59. 
19-42, 


2,131 
49,48  ]l 
58,961 
23,171 
31,33  1 


9-59.23,18 

0 .  59 .  29,5 

1  .  57  .  39,33 


22,00 
21,92 

,22,17 
21,95 

,21,90 


Clock's 
losiiiz  Rate. 


1  .21,67 

1  .  24,6 
1.21,77 


1  .  57  .  39,33  1  .  21,51 
9.19-  18,41  1  .21,46 


6.25.17,1   I  6.26.38,4 
18.25.17,3    18.26.38,4 


0  .  58  .  5,4 
5  .  44  .  40,97 
6.25.17,6 
7.22.28,11 
7.29-  7,02 
7  .  33  .  37,80 
9.17.57,15 
18.25.  17,7 


58.  5,1 
24  .  52,92 
44 .  40,93 
25.17,9 
22  .  28,36 
29.  7,14 
33  .  37,80 


7  .  22  .  26,19 
7  .  29  .  4,82 
7  .  33  .  35,70 


1  .  56 
4.24. 
5  .  44 . 
6.25 
7  .  22 
7.29 
7.33 
9-17 


15,82 
50,74 
38,43 
17,5 
2.5,65 
4,28 
35,15 
54,74 


19  -  41  .  7,33 


0 .  59 .  27,9 

5  .  46  .  2,01- 

6  .  26  .  38,7 

7  .  23  .  49,40 
7  .  30  .  28,05 
7  .  34  .  58,89 
9.19.18,41 

18.26.38,7 

0 .  ,59 .  27,5 

4.26.  14,07 


.  46 .    2,01 
.26.39,1 
23  .  49,39 
.  30  .  28,04 
,  34  .  58,88 


7  .  23  .  49,31 
7  .  30  .  27,97 
7.34.58,81 


1  .21,3 
1  .21,1 


.  22,5 

.21,07 

,21,1 

.  21,29 

,21,03 

.21,09 

.21,26 

.21,0 

.  22,4 
.  21,15 
.21,08 
.21,2 
.21,03 
.  20,90 
1.21,08 

1  .23,12 
1  .23,15 
1  .23,11 


1  .  57  -  39,20 1 
4.26.  13,961 
5.46.    1,91  1 


23,38 
23,22 
23,48 
1  .  2.3,6 
1  .  23,66 
1  .  23,68 
34  .  58,79  1  •  2.3,64 
19.  18,371  .23,63 


26.41,1 

23.49,31 

30  .  27,96 


19-42.31,64 


1  .  24,31 


+  .65 
+  ,68 


+  ,46 

+  ,28 

,49 

,43 


,51 

,44 
,40 
,36 
,26 
+  ,02 

-,14 


+  ,16 
-.26 


-,16 

-,M 
+  ,08 
-,18 
-,ll 


4  ,04 
+  ,01 

-,26 
-,13 
-,01 

+  ,42 
+  ,45 
+  ,41 

+  ,21 
+  ,.34 
+  ,40 

+  ,54 
+  ,5S 

+  ,53 
+  ,26 

+  ,17 


6 
11 

6 
2 


11 
1 

1 
1 
1 

5 
5 
5 

9 
6 

6 

I 
1 
I 
9 

14 


Adopted 
Rate. 


,43 


,26 


Error  of 
assumed  R.A. 


,06 


,14 


-,26 


,15 


-,20 


+  ,52 


+  ,52 


+  ,50 


+    ,08 
+    ,15 


,00 

-  ,03 

-  ,08 
+    ,12 

-  ,13 
+    ,14 

,00 

-  ,07 
+    ,18 

-  ,04 

-  ,06 


,26  -    ,02 

+    ,01 


-0,1 
-0,2 

+  1,3 

-  ,09 
-0,1 
+    ,14 

-  ,12 

-  ,06 
+  ,12 
-0,1 

+  1,3 
+    ,09 
+    ,03 
+  0,2 

-  ,01 

-  ,14 
+    ,04 

-  ,01 
+    ,02 

-  ,02 

-  ,05 

-  ,27 

-  ,03 


,11 
,13 
,09 
,04 

,03 
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Day  of 

Observation. 


I 


Mar.     9 


Mar.   10 


Mar.   13 


Mar.   14 


Mar.  17 


Mar.  18 


Mar.  19 


Mar.  23 


Mar.  S: 


I 


Nanie  of  Star. 


Castor .  .  . 
Procyon. . . 

PoUux 

a  Hydrae. 
a  Aquilae  . 


Polaris 

a  Arietis 

Aldebaran 

a  Orionis 

i  Ursae  Min.  S.P. 
Castor 


/3  Leonis. 


Aldebaran. . , 
a  Orionis. . . . 
2  Ursae  Min. 

Castor 

Procyon .... 

Pollux 

u  Hydrae .  . . 


Reduced  Time 
of  Transit. 


/i.    m. 


S.P. 


Aldebaran'. 
n  Orionis.  . 

Castor 

Procyon  . . 

Pollux 

a  Hydrae .  . 


Aldebaran. . . 
a  Orionis.  . . 
S  Ursa-  Min. 

Castor 

Procyon  . . .  . 

Pollux 

a  Hydrse. . . . 


S.P, 


Polaris 

Aldebaran. . . 
a  Orionis  . . . 
I  Ursa;  Min. 

Castor 

Procyon  .... 

Pollux 

a  Hydrce. . . . 


S.P 


S.P. 


Polaris 

a  Arietis. . . 
Aldebaran  . 
a  Orionis  . . , 
c  Ursae  Min 

Castor •  • 

Procyon  

Pollux 

a  Hydrae 

Regulus. 


Aldebaran 
a  Orionia . 


7  .  22  .  24.,68 
7.29.  3,43 
7  .  33  .  34,10 
9  •  17  .  53,73 


Apparent  A.R. 


A.    m. 


7  .  23  .  49,27 
7  .  30  .  27,93 
7  .  34  .  58,76 
9-19.18,35 


19.41.    6,90,19.42.31,67 


57. 
56. 
24. 
44. 
25. 


58,2 
14,10 

48,74^ 
36,83 
17,0  j 


22  .  24,09 


59 

57. 
26. 
46, 
26, 
23. 


23,7 
39,16 
13,91 
1,8.5 
42,1 
49,24 


Clock 
Slow. 


1 1  .  39  .    0,54  1 1  .  40  .  27,39 


.24 
.44 
.25 
.22 
29 
S3 


46,22 
34,27i 
16,0  I 
21,62 
0,36 
3 1,30 


4.26.13,83 
5.46.  1,77 
6.26.43,5 
7.23.49,18 
7  .  30  .  27,85 
7  .  34  .  58,68 


9.17-50,65   9-19-18,32 


4  .  24  .  44,64 

5  .  44  .  32,46 

7.22.19,791 
7  .  28  .  58,44: 
7  .  33  .  29,37 
9.17-48,98; 


.26, 
.46, 
.23, 
30, 
.34, 


9-19 


24  .  43,83 
44.31,83 

25  .  1.5,1 
22.  19,16 
28  .  57,86 
33  .  28,63 


9- 17-48,35 


6.25 


57.50,49  0 

24.43,25|  4 
44  .  31,24| 

14,9 

18,71 
28  .  57,41 
33  .  28,20 


22 


9-  17-47,77 


0.57 
1  .56. 
4.24 
5.44 
6.25. 


22 
28 
33 
17 
57 


49,5 

6,32 
40,;)9 
28,87 
14,0 
16,21 
55,08 
26,05 
4.5,41 
50,45 


4  .  24 .  41,20 

5  .  44 .  29^5 


.26. 
46 
26. 
23. 
30, 
34, 
19. 

26. 
46. 
26. 
23. 
30. 
34. 
19- 


0.59. 
1  .57, 
4  .  26 , 
5.46, 
6.26. 
7.23, 
7.30, 
7.34, 
9  -  19 . 
9  •  59 . 


13,79 

1,72 
49,12 
27,80 
58,61 
18,28 

13,76 
1,70 
45,0 
49,09 
27,78 
58,60 
18,29 

21,2 
13,75 
1,68 
45,3 
49,08 
27,77 
58,58 
18,27 

20,4 
39,05 
13,68 
1,61 
46,8 
49,00 
27.70 
58,50 
18,22 
23,11 


4.26.13,65 
5.46.    1,57 


24,59 
24,50 
24,66 
24,62 
24,77 

25,5 

25,06 

25,17 

25,02 

25,1 

25,15 

26,85 

27,61 
27,50 

27,5 

27,56 

27,49 

27,38 

27,67 

29,15 
29,26 
29,33 
29,36 
29,24 
29,30 

29,93 

29,87 

29,9 

29,93 

29,93 

29,97 

29,94 

30,7 

30,50 

30,44 

30,4 

30,37 

30,36 

30,38 

30,50 

30,9 

32,73 

32,69 

32,74 

32,8 

32,79 
32,62 
32,45 
32,81 
32,66 

32,45 
32,22 


Clock's 
losing  Rate. 


-F,46 
+  ,41 
+  ,51 
+  ,49 
+  ,46 


+  ,56 

+  ,65 

+  ,51 

,56 

,26 

,61 
,62 

,60 
,60 
,54 
,61 

,50 
,57 
,62 
,61 
,62 
,54 

,78 
,61 

,60 
,57 
,73 
,64 


,57 
,57 

,44 
,43 
,41 
,56 


,59 
,55 
.57 

,60 
,56 
.52 
,58 
+  ,41 

-.12 
-.26 


4,  £ 

•i  « 

a  " 

2;  o 


3 
3 
3 

1 

21 

4 
4 

4 
5 
5 
5 

3 
3 
3 
3 
3 
3 


13 
4 

4 

4 
4 
4 
4 

27 

2 
2 


Adopted 
Rate. 


+  .56 


,50 


,59 


,62 


,58 


,52 


,56 


,24 


Error  of 
assumed  R.A. 


+    ,01 

-  ,07 
+    ,07 

,00 

-  ,10 


+  ,05 

+  ,10 

-  ,08 

+  ,01 


+    ,14 
,00 

+  ,02 

-  ,05 

-  .17 
+  ,08 

-  ,06 
+  ,01 
+  ,04 
+  ,07 

-  ,05 

-  ,04 

+    ,06 

-  ,03 

-  ,01 

-  ,01 
+  ,03 

-  ,04 


+  ,13 

+  ,04 

-  ,07 

-  ,08 

-  ,06 
+  ,02 


+  ,15 

+  ,05 

+  .07 

+  ,08 

-  ,09 

-  ,27 
+  ,15 

-  ,11 

+  ,15 

-  ,06 
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Day  of 
Observation. 


Star's  Name. 


Reduced  Time 
of  Transit. 


Apparent  A.R. 


A.    »i.     s. 


Clock 
Slow. 


Clock's 
losiu";  Rate. 


Is 

Z   o 


Adopted 
Rate. 


Error  of 
assumed  R.A. 


Mar.  25 


Mar.  26 


Mar.  27 

Mar.  28 
Mar.  31 


Apr.     1 
Apr.     3 


Apr.     4 


Apr.     5 


Apr.     7 


Apr.  10 


2  Ursae  Min. 

Castor 

Procyon  . . .  . 
Pollux 


S.P. 


Aldebaran. . . 
a  Orionis.  . . 
S  UrssB  Min. 

Castor 

Procyon  . . . . 

Pollux 

Regulus 


S.F 


Polaris . . . 
Castor.  . . . 
Procyon  . 
Pollux.... 
a  Hydrffi. 


Aldebaran. 
a  Orionis. . . 


Polaris 

a  Arietis. . . . 
Aldebaran. . . 
a  Orionis . . . 
0  Ursae  Min. 
Castor . 


S.P 


Polaris  . 


Polaris 

Aldebaran 

a  Orionis 

?  Ursffi  Min.  S.P 

Castor 

Procyon  

Regulus 


Aldebaran. . . 
S  Ursae  Min. 

Castor 

Procyon  . . .  . 

Pollux 

a  Hydrae . . . . 
Regulus  . . . . 


S.P 


0  Ursae  Min. 

Castor 

Procyon 

Pollux 


S.P 


Ca.stor 

Pollux 

Regulus  . . . . 
Polaris  S.P. 

Regulus  . . . 
/3  Leonis. . . , 
Polaris  S.P. 


6.25.  15,3 
7  .  22  .  16,78 
7  .  28  .  55,33 
7  .  33  .  26,27 

4.24.41,35 

5  .  44  .  29,56 

6  .  25  .  16,0 
7.22.17,09 

7  .  28  .  55,64 
7  .  33  .  26,60 
9  .  57  .  50,99 


57. 
22. 
28. 
33. 
17. 


47,5 

16,77 

55,50 

26,27 

45,97 


4.24.41,13 
5  .  44  .  28,95 


57. 
56. 
24. 
44, 
25, 
22, 


45,1 

5,38 
39,72 
27,70 
16,0 
15,08 


6.26.47,5  1 
7  .  23  .  48,96 
7  .  30  .  27,67 
7  .  34, .  58,47 


0  .  57  .  49,4 


57  .  48,0 
24.38,91 
26,54 
15,8 
13,93 
52,80 
48,00 


24.38,19 
25.  16,0 
22  .  13,63 
28  .  52,46 
33  .  23,36 
17.43,15 
57  .  47,96 


6.25.  14,8 
7.22.  13,34 
7  .  28  .  .'52,03 
7  .  33  .  23,00 

7  .  22  .  12,55 
7.33.22,12 
9  .  57  .  46,70 
12  .  57  .  37,9 


,  57  .  44,67 

.38.49,18 

57  .  38,7 


32,2 
1  .  32,18 
1  .  32.34 
1  .  32,20 


,26.13,621 
,46.  1,56' 1 
.26.47,9  1 
.  23  .  48,93,1 
.  30  .  27,65  1 


34, 
59. 


58,45 
23,10 


0.59.19,8 

7  .  23  .  48,92 
7  .  30  .  27,63 
7  .  34  .  58,43 
9 -19 -18,18 


4.26. 
5.46. 


13,60 
1,52 


0 .  59 .  19,5 

1  .  57  .  39,02 
4  .  26  .  13,55 
5.46.    1,46 

6  .  26  .  49,7 

7  .  23  .  48,83 

0.59.19,5 


.  32,27 

.  32,00 

•31,9 

,31,84 

.  32,01 

.31,85 

.32,11 


1  .  32,3 
1  .  32,15 
1  .32,13 
1  .32,16 
1  .32,21 

1  .  32,47 
1  .  32,57 

1  .  34,4 
1  .  33,64 
1  .  33,83 
1  .  33,76 
1  .  33,7 
1  .  33,75 

1  .  30,1 


0 .  59 .  19,4  1 

4.26.  13,51  1 


5.46.  1.41 

6  .  26  .  50,8 

7  .  23  .  48,78 
7  .  30  .  27,50 
9  .  59  •  23,02 

4.26.  13,50 
6.26.51,2 


23. 
30, 
34, 
19. 
59. 


48,74 
27,49 
58,27 
18,08 
22,99 


6.26.51,5 
7  .  23  .  48,73 
7  .  30  .  27,47 
7  .  34  .  58,25 

7  .  23  .  48,68 
7  .  34  .  58,20 
9  .  59  .  22,96 
12.59.  19,6 

9  .  59  .  22,92 

11  .40.27,41 

12  .  59  .  19,8 


31,4 
34,60 
34,87 
.35,0 
.  34,85 
,  34,70 
.  35,02 

.  35,31 
.  35,2 
,35,11 
,  35,03 
.  34,91 
•  34,93 
.  35,03 


1  .  36,7 
1  .  35,39 
1  .  35,44 
1  .  35,25 


1  .  36,13 
1  .  36,08 
1  .  36,26 
1  .  41,7 

1  .  38,25 
1  .  38,23 
1  .41,1 


,30 
,14 
,12 

•,18 
•  22 

,34 
■,33 
■  ,35 
-,18 


+  ,31 
+  ,12 
+  ,31 
-,15 

+  ,10 
+  ,28 


+  ,11 
+  ,45 
+  ,40 

+  ,40 


+  ,26 
+  ,37 

+  ,37 
+  ,37 
+  ,36 

+  ,71 

+  ,26 
+  ,33 
+  ,34 
+  ,34 
+  ,01 


+  ,28 
+  ,41 
+  ,34 

+  ,37 
+  .41 
+  ,41 


+  ,66 
+  ,41 


2 
2 

1 
1 

1 
1 
1 

3 


8 
3 
3 

4 


3 
3 

3 

7 


3 
28 


,00 


+  ,22 


,38 


,39 


,34 


,38 


,52 


,75 


-  ,09 
+  ,07 

-  ,06 

+  ,26 

-  ,01 


— 

,li 

,00 

- 

,16 

+ 

,10 

_ 

,01 

- 

,03 

,00 

+ 

,03 

_ 

,04 

+ 

,04 

_ 

,06 

+ 

,09 

,00 

-    ,04 


— 

,w 

+ 

,08 

+ 

,03 

_ 

,12 

+ 

,16 

+ 

,30 

+ 

,06 

- 

,03 

- 

,15 

- 

.15 

— 

,06 

+ 

,03 

+ 

,08 

- 

,11 

,00 

- 

,06 

+ 

,07 

+ 

,04 

- 

,03 
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i 


Day  of 
Observatiou. 


Apr.  12 


» 


Apr.  13 
Apr.  U 

Apr.  17 


Apr.  18 


Apr.  19 


Apr.  20 


Apr.  21 

Apr.  22 
Apr.  2.3 

Apr.  24 
Apr.  2fi 

Apr.  29 


Name  of  Star. 


a  Orionis.  . . 
S  Ursae  Min. 
Procyon .... 

Pollux 

Regulus 

/3  Leonis... . 


S.P 


(i  Leonis. 


a  Orionis 

t  Urste  Min.  S.P. 


Castor 

Procyon .  . . 

Pollux 

Regulus 

ft  Leonis. . . 
Polaris  S.P. 
Polaris 


Reduced  Time 
of  Transit. 


h.     m. 


Aldebaran. . . 
8  Ursae  Min. 

Castor 

Pollux 

Polaris 


S.P 


Aldebaran  . , 
a  Orionis.  . . 
0  Ursae  Min. 

Castor 

Procyon .... 

Pollux 

Regulus .... 
Polaris 


S.P. 


Aldebaran  . . 
a  Orionis ... 
c  Ursae  Min. 

Castor 

Procyon  

Pollux 

Regulus 


S.P. 


Regulus  . 
Polaris. . . 


Polaris. 


Aldebaran. 
a  Orionis.  . 


13  Leonis . 


ft  Leonis. . . 
Polaris  S.P. 


a  Orionis .'5.44.10,65 

Castor 7.21.57,60 

Pollux 7.33.    7,11 

Repuliu I  9-57. 31,98 

Polaris I  0.57-34,6 


5 
6 
7 
7. 
9 
11  . 


44.21,66 
25.  15,3 
28  .  47,59 
33.  18,44 
57  .  42,97 
38  .  47,65 


Apparent  A.R. 


A.      in. 


11  .38.46,88 

5  .  44  .  20,19 
6.25.  13,4 


.22 
.28 
.33 

.51  . 
.38. 

.57. 
57. 


4,90 
44,04 
14,78 
39,29 
43,92 
36,5 
36,6 


5  .  46 . 
6.26. 


1,27 
53,9 


7. 

7. 

9. 

11 . 


30 .  27,35 
34.58,12 
59  ■  22,90 
40 .  27,39 


Clock 
Slow. 


losin: 


Clock's 
Rate. 


11  .40.27,38 

5.46.     1,23 
6  .  26  .  5i,6 


4  .  24  .  29,41 
6.25.  14,4 
7.22.    4,45 
7.33.  14,08 
0  .  57  .  35,4 

4  .  24  .  29,00 
5.44.  16,78 
6.25.  13,8 
7.22.  3,95 
7  .  28  .  42,95 
7  .  33  .  13,61 
9  •  57  .  38,39 
0  .  57  .  33,8 


.  24  .  28,53 
.  44  .  16,33 
.  25  .  13,7 
.22.  3,76 
.  28  .  42,30 
33.  13,09 


7. 

7. 

7. 

9. 
11 . 
12. 

0. 


23. 
30. 
34. 

59- 
40, 

59  ■ 
59- 


48,48 

27,26 

58,02 

22,84 

27,36 

20,9 

20,9 


9  ■  57  .  38,07 

9  •  57  .  37,45 
0  .  57  •  34,7 

0  .  57  .  38,4 

4  .  24  .  26,94 
5.44.  14,53 

11  .  38  .  39,96 

1 1  .  38  .  38,44 

12  .  .'57  ■  .34,8 


4.26.  13,33 
6 .  26  .  55,9 
7  .  23  .  48,47 
7  .  34  .  58,00 
0.. 59.  21,1 

4.26.  13,33 
5.46.  1,17 

6  .  26  .  56,3 

7  •  23  .  48,44 
7  .  30  .  27,23 
7  .  34  .  57,98 
9-59.22,81 
0  .  59  .  21,3 

4  .  26  .  13,32 

5 
6 

7 
7 
7 


39,61 
38,6 
1  .  39,76 
39,68 
39,93 
39,74 


1  .  40,50 

1  .  41,04 
1  .41,2 


I  .  43,58 
43,22 
43,24 
43,55 
43,44 
44,4 
44,3 


46. 
26. 
23, 
30, 
34. 


1,15 
56,6 
48,43 
27,21 
57,97 


9  .  59  .  22,80 


9-59. 
0.59 


1  •  43,92 
1  -  41,5 
1  .  44,02 
1  -  43,92 
1  -  45,7 

1  .  44,33 
1  .  44,39 
42,5 
44,49 
44,28 
44,37 
44,42 
47,5 


44,79 
44,82 
42,9 
44,67 
44,91 
1  .  44,88 
1  .  44,73 


22,79  1  -  45,34 
21,8    1.47,1 


0.59.22,1 

4.26.  13,30 
5.46.    1,12 


1  .  48,7 

1  .  46,36 
1  -  'i6,59 


11  .40.27,31  1  -47,35 


1 1  .  40  .  27,30 

12  .  59  .  23,2 


1  .  48,86 
1  .  48,4 


5.46.  1,05  1  .  50,40 
7  .  23  .  48,25  1  .  50,65 
7.34.57,81  1  .50,70 
9- 59.22,68;!  .50,75 
0.59.24,3    1  .49,7 


+  ,53 

+  ,62 
+  ,72 
+  ,84 

+  ,75 

+  ,76 

+  ,71 


+  ,75 
,69 
,71 
,72 
,73 


+  ,62 

,44 
,68 


,41 

,67 

,47 
,53 
,45 
,43 


,46 
,43 

,18 
,63 
,51 
,31 

,61 


,52 
>59 

,56 

,75 


,63 
,66 
,65 
,61 


-2  « 
§fi 


Adopted 
Rate. 


7 
5 
2 
2 

1 

2 


10 
5 
5 
5 
4 


14 

1 
1 


1 
5 

1 

2 
1 
2 


6 
9 
9 
9 


,78 


,74 


Error  of 
assumed  R.A. 


,60 


,51 


,44 


,44 


,56 


,70 


,65 


-  ,05 

+  ,05 

-  ,04 
+  ,14 

-  ,11 


+ 

,21 

- 

,15 

- 

,13 

+ 

,12 

- 

,03 

+ 

0,9 

+ 

0,5 

+ 

,05 

- 

2,4 

+ 

,02 

- 

,08 

,00 

+ 

,03 

+ 

,11 

- 

,11 

- 

,02 

- 

,01 

+ 

,04 

+ 

,04 

_ 

,18 

+ 

,10 

+ 

,07 

- 

,12 

-    ,10 
+    ,10 


-  ,17 
+  ,03 
+  ,08 
+  ,06 
-1,4 


L  2 
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Day  of 

Observation. 


Star's  Name. 


Reduced  Time 
of  Transit. 


It.    m. 


Apparent  A. R. 


h.    m.      s. 


Clock 
Slow. 


Clock's 
losin"  Rate. 


I    « 

go 

Z  o 


Adopted  i 
Rate.     1 


Error  of 
assumed  R.A. 


Apr.  30 
May     1 


May  10 


May  11 


May  12 


Polaris  S. P. 


May 

3 

May 

4 

May 

5 

May 

6 

May 

7 

May 

8 

May 

9 

a  Orionis.  . , 
Regulus . . . 
/3  Leonis. . . 
Polaris  S. P. 


a  Orionis  . . 

Regulus 

/3  Leonis. . . 
Polaris  S.P. 

Polaris  S. P. 
Polaris 


Polaris  , 


Aldebaran . . 

Castor 

Procyon  . . . 

Pollux 

Regulus 

Polaris  S.P. 
Polaris 


Regulus. . . . 
Polaris  S.P. 


a  Aquarii. 
Polaris  . . . 


Aldebaran. . 
a  Orionis  .. . 

Castor 

Procyon  . . . . 

Pollux 

Regulus 

ft  Leonis... . 
Polaris  S.P. 


/3  Leonis.  . . 
Polaris  S.P. 
a  Aquarii.  . 
Polaris 


a  Orionis.  . . 

Castor 

Procyon  . . . . 

Pollux 

a  Hydras... 
/3  Leonis.  . . 
Polaris  S.P. 
"  Aquarii.  . 
Polaris 


Castor . . . . 
Procyon. . 
Pollux.... 
a  Hydra;. 
Regulus. . 


12  .  57  .  34,7 


12  .  59  .  24,6 


5.44. 

9-57. 

11 .38. 

12.57. 


9,11 

30,74 
35,24 
34,1 


5.44.    7,79 
9  .  57  .  29,24 
11.38.33,84 
12  .  57  .  33,1 

12  .  57  .  35,4 
0  .  57  .  35,4 

0.57.31,5 


4. 

7. 
7. 
7. 
9. 
12. 
0, 


,46. 
.59. 
.40. 
.59. 


1,03 
22,65 
27,26 
25,0 


1 .  49,9 

1  •  51,92 
1  .51,91 
1  .  52,02 
1  .  50,9 


5  .  46  .    1,02  1  .  53,23 
9.59.  22,62  1  .  53,38 


11  . 

12. 


40. 
59. 


27,24 
25,8 


12  .  59  .  26,2 

0 .  59 .  26,2 
0 .  59 .  26,7 


24  .  18,55 
21  .53,31 
28  .  32,28 
33.  2,94 
57  .  27,79 
57  .  32,6 
57  .  33,5 


9  .  57  .  27,72 
12  .  57  .  34,2 

21  .  55  .  10,95 
0.57-31,3 


4.24.  17,50 

5  .  44  .  5,52 

7  .  21  .  52^6 

7.28.31,45 

7.33.  2,01 

9  •  57  .  26,80 
11  .38.31,4911  .40 
12.57.31,3  12.59 


26. 
.23. 
,30, 
,34, 
,59. 
,59. 
,59. 


13,26 

48,13 

26,98 

57,70 

22,59 

27,1 

27,1 


9  .  59  .  22,56 
12  .  59  .  27,6 

21  .  57  .  6,42 
0  .  59  .  28,0 


11  .38.31,02 

12  .  57  •  30,8 
21  ..55.  10,21 

0  .  57  .  33,2 


5. 

7. 

7. 

7. 

9- 
11 . 
12. 
21  . 

0. 

7. 
7. 
7. 
9. 
9 


4.26.13,26 
5.46.  0,97 
7.23.48,11 
7  .  30  .  26,94 
7  .  34  .  57,65 
9  .  59  .  22,54 
27,18 
28,5 


11  .40.27,17 

12  .  59  .  29,0 
21.57.  6,48 

0 .  59 .  29,0 


44.  4,52 
21  .  51,49 
28  .  30,46 
33.  1,09 
17.20,94 
38.30,51  11 
57.34,5  il2 
55.  10,0421 
57-34,1   i  0 


46.  0,96 
23  .  48,09 
,  30  .  26,92 
,  34  .  57,63 
19.17,5£ 
,40.27,17 
•  59  .  29,5 
.57-  6,51 
.59.29,5 


53,40 
52,7 

50,8 
,50,8 

1  .  55,2 


54,71 

54,82 

54,70 

54,76 

54,80 

54,5 

53,6 

54,84 
53,4 


1  .  55,47 
56,7 


,  55,76 
,  55,45 
,  55,75 
.  55,49 
.  55,64 
.  55,74 
.  55,69 
1  .  57,2 


1  .  56,1^ 
1  .  58,2 
1  .  56,27 
1  .  55,8 


21  .51,10,  7.23.48,07 
28  .  29,86  7  .  30  .  26,91 
33.  0,44  7.34.57,62 
17.20,39'  9-19.  17,51 
57-25,41    9.59.22,50 


56,44 
56,60 
56,46 
56,54 
56,59 
56,66 
55,0 
1  .  56,47 
1  .  55,4 


1  .  56,97 
1  .  57,05 
1  .57,18 
1.57,12 
1  -  57,09 


,76 

,58 
,63 


,65 

,73 
,69 


,64 
,60 
,61 
,58 
,47 


,04 


,35 
,37 
,31 
,26 

,29 
,45 
,38 


,46 
,40 


,33 
,42 
,48 
,45 
,59 
,51 

,20 


,37 
,.'59 
,64 
,53 
,45 


13 

7 

16 
7 
3 


3 
6 
3 
3 
3 
2 
6 


2 
2 
2 
2 
37 
1 


,67 


,59 


,39 


,36 


,48 


1,5 

,07 
,06 
,00 


,02 
,03 
,00 


-3,2 
-3,5 

+  0,6 


,06 
,12 
,00 
,06 
,06 

0,3 

1,3 


-  ,29 
-1,7 

-  ,03 
+  1,1 

+    ,16 

-  ,17 
+    ,11 

-  ,15 
,00 

+    ,06 
,00 
+  1,5 

,00 
+    2,0 

-  ,09 
-0,6 

-  ,08 
+    ,05 

-  ,09 

-  ,01 
+  ,01 
+  ,03 
-1,6 

-  ,37 
-1,5 

-  ,06 
+  ,02 
+  ,15 
+  ,05 
+  ,01 
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Day  of 

Observation. 


May   12 
May   14 

May  15 

May  16 


May  1' 


Star's  Name. 


Polaris  S.P. 
Arcturus. . . , 


a  Hydrae .  . 
Regulus ... 
Polaris  S.P. 
Arcturus. . . 
Polaris 


Regulus — 
/3  Leonis. . . 
Polaris  S.P. 

Arcturus 

Polaris  .... 


Castor 

Procj'on . . . , 

Pollux 

Regulus ... 
(i  Leonis. . . 
Polaris  S.P. 
Arcturus. . . 
Polaris 


May 

18 

May  19 

May 

22 

May 

23 

May 

24 

a  Orionis . . . 

Castor 

Procyon . . . . 

Pollux 

a  Hydra- .  . , 
Regulus . . . . 
ft  Leonis. . . 
Polaris  S.P. 
Arcturus. .. , 
«  Aquarii.  . 
Polaris 


a  Orionis.  . , 

Castor 

Procyon . . . , 

Pollux 

ft  Leonis 

Polaris  S.P. 
t  Bootis . . . . 
a*  Librae — 
a  Aquarii. . 
Polaris 


a  Orionis. 
Castor.  , .   , 
Procyon . . 
Pollux.... 


Procyon . 
Pollux... 


CaJitor. 
Pollux. 


Reduced  Time 
of  Transit. 


h .     m. 


12.  57  .  33,3 
14.    6.    1,55 

9-  17    19,25 

9  .  57  .  24,24 

12  .  57  .  33,8 

14.    6.    0,6l 

0  .  57  .  34,0 

9-57.23,57 

11  .38.28,28 

12  .  57  ■  33,0 
14.    6.    0,19 

0  .  57  .  32,8 


7.21  . 

7.28. 

7.32. 

9.57. 
11 .38. 
12.57. 


Apparent  R.A. 


h.     m.      s. 


12.59 
14.    7 


19 
59 

.59 

■    7 

59 


30,0 
.  59,06 

,  17,48 
,  22,46 
,31,0 
.59,06 
,31,0 


9.59.  22,46 
11  .40.27,13 
12.59-31,6 
14.    7.59,06 

0 .  59 .  31,6 


a  Orionis. 
Castor. . . . 


14. 
0. 

5. 

7. 

7- 

7. 

9. 

9- 
11  .38 
12-57 
14.  5 
21  .55 

0.57 


5. 
57. 

44. 
21  . 

28. 
32. 
17. 
57. 


48,40 

27,32 

57,98 

22,87 

27,40 

3S,4, 

59,16 

33,1 

0,59 
47,62 
26,60 
57,14 
17,01 
21,90 
26,69 
32,5 
58,39 

6,32 
33,0 


5-44.  0,01 
7  .  21  .  46,88 
7  .  28  .  25,83 
7  .  32  .  56,46 

11  .  38  .  26,08 

12  .  57  .  33,7 
14  .  35  .  36,85 
14.39.33,46 
21  .  55  .  5,22 

0  .  57  .  33,3 

5  .  43  .  59,21 
7.21  .46,19 
7  .28.25,20 
7  .  32  .  55,67 

7  .  28  .  22,75 
7  .  32  .  53,27 

7.21  .42,89 
7  -  32  .  52,62 

5  .  43  .  55,29 
7.21  .42,21 


23  .  48,02 
30  .  26,87 
34  -  57,56 
59  -  22,44 
40.27,11 
59  .  32,1 

7.59,05 
59  .  32,1 

,46.  0,94 
,  23  .  48,00 
.  30  .  26,86 
,  34  .  57,55 
19  •  17,43 
59  .  22,43 
,  40  .  27,10 
.  59  .  32,7 

■  7.59,05 
.57.    6,69 

■  59 .  32,7 


46. 

23. 

30. 

34. 
,40. 

59, 

37. 

41  . 
,57. 


Clock 
Slow. 


0,93  2 
48,00  2 
26,84 
57,53 
27,08 
33,2 
38,14 
34,66 

6,73 


59 .  33,2 


5.46.  0,93 
7  .  23  .  47,99 
7  .  30  .  26,84 
7  .  34  .  57,52 

7  .  30  .  26,80 
7  .  34  .  57,49 

7  .  23  .  47,95 
7  .  34  .  57,48 

5.46.  0,92 
7  .  23    47,94 


56,7 
57,51 

,  58,23 
58,22 
57,2 
58,45 
57,0 

58,89 

58,85 

58,6 

58,87 

58,8 

59,62 
59,55 
59,58 
59,57 
59,71 

,58,7 
59,89 

,59,0 

.  0,35 
0,38 

,    0,26 

,  0,41 
0,42 
0,53 

,  0,41 
0,2 

.    0,66 

•  0,37 
.59,7 

•  0,92 
1,12 

.    1,01 

•  1,07 
1,00 

59,5 
1,29 
1,20 
1,51 

59,9 

1,72 
1,80 
1,64 
1,85 

4,05 
4,22 

5,06 
4,86 

5,63 

5,73 


Clock's 
losing  Rate. 


,55 
,56 

,47 


,67 
,55 

,42 


,66 
,62 
,60 
,68 
,86 

1,02 


,65 
,76 

,71 
,83 
,73 
,96 
,70 

,77 
,65 


,r>7 
,74 
,7.'-. 
,66 
,.'59 


1,14 


,80 
,68 
,63 

,78 

,80 
,79 

,81 
,64 

,78 
,67 


c    re 


Adopted 
Rate. 


4 
4 
4 
1 
1 


6 
1 
1 
1 

3 
1 
I 

1 

6 


,63 


,77 


,68 


,70 


,72 


,72 


Error  of 
assumed  R.A. 


-0,4 

+    ,35 

+    ,02 

-  ,01 
-1,1 
+    ,11 
-1,7 

+   ,03 

-  ,06 
-0,4 

-  ,10 
-0,5 

+   ,06 

-  ,01 
+    ,02 

-  ,07 
+    ,02 
-1,0 
+    ,12 
-1,1 

+  ,07 
+    ,05 

-  ,07 
-I-  ,08 
+  ,03 
+    ,12 

-  ,05 
-0,3 
+    ,12 

-  ,43 
-1,2 

-  ,08 
+    ,07 

-  ,04 
+    ,02 

-  ,17 
-1,7 
+    ,04 

-  ,06 
+  ,05 
-1,6 

■h  ,04 

+  ,07 

-  ,09 
+  ,12 

-  ,08 
+    ,07 

+    ,10 

-  ,10 

-  .01 
+    ,04 
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Day  of 

Observation. 


May  24 

May  25 

May  26 
May  27 
May  28 

May  30 


May  .SI 


June    1 


June    2 


Star's  Name. 


June    3 
.June    4 


Procyon 

Pollux 

Regulus .... 
/3  Leonis. . . . 
Polaris  S. P.. 


a  Orionis . . . 
Regulus . .  . 
/3  Leonis. . . 
Polaris  S. P. 
a*  Librae. . . 


Pollux. 


Regulus . 


Pollux 

Regulus . .  . , 
ft  Leonis. . . , 
Polaris  S. P. 


Procyon  . . . 
a  Hydrae. . . 
Regulus. . . . 
ft  Leonis... 
Polaris  S.P. 
c  Bootis .... 


a  Orionis. 
Regulus . . 
ft  Leonis . 
Polaris  S.l 
Arcturus. . 
£  Bootis . . 
Polaris . . . 


Procyon . . . . 

Pollux 

a  Hydra; 

Regulus . .  .  - 
ft  Leonis. . . 
Polaris  S.P. 

Arcturus 

e  Bootis . . ,  . 
Polaris 


Procyon  . . . . 

Pollux 

Regulus  . . . 
ft  Leonis. . . . 
Polaris  S.P. 
Arcturus — 
e  Bootis . . .  . 
u.^  Libra?.  . . 


a  Orionis. 
Pollux.... 


Regulus  . . . 
ft  Leonis — 
Polaris  S.P. 


Reduced  Time 
of  Transit. 


h.     m. 


7. 

7. 

9- 
11 , 
12. 

5, 

11 . 

12, 
14 


.  28  .  21,21 
,  32  .  51,67 
,57.  16,51 
.38.21,27 
.  57  .  29,5 


43. 

57. 
S8. 
57. 
39. 


54,70 

15,88 

20,51 

32,7 

28,37 


7  -  32  .  50,51 

9  •  57  .  14,85 

7  .  32  .  49,62 
9  .  57  .  14,54 

11  .38.  19,11 

12  .  57  .  30,7 


7. 

9 

9. 
11 . 
12. 


28. 
17. 
57. 
38. 
57. 


14.35 


5 

9 
11 
12 
14 
14 

0 

7 

7 

9 

9 

11 

12 

14 

14 

0 


,43. 

,57. 
38. 
,57. 
,  5. 
.35. 
.57, 

,28, 
,32. 

■17. 

.57. 

.38, 

.57, 

.    5 

.35, 

.57 


.Apparent  A. R, 


h.     m.     s. 


7  .  30  .  26,79 
7  .  34  .  57,48 
9  .  59  .  22,32 

11  .40.27,02 

12  .  59  .  36,8 

5.46.    0,93 

9  .  59  .  22,32 

11  .40.27,01 


12  .  59  . 
14.41 . 


37,5 
34,67 


7  .  34  .  57,46 


Clock 
Slow. 


7  .  34  .  57,45 
9  .  59  .  22,28 

11  .40.26,97 

12  .  59  .  39,4 


17,80 
8,32 
13,34 
18,02 
32,8 
29,04 

51,83 

12,85 

17,70 

32,6 

49,48 

28,57 

32,7 

16,96 
47,72 
■  7,54 
.  12,55 
17,15 
,32,3 
•  49,27 
,  28,31 
.31,7 


7.28 

7.32 

9-57 

11  .38 


12, 
14. 
14. 

14, 


57 

5 

35 

39 


16,61 

47,14 

12,00 

16,84 

31,2 
,  48,73 

27,69;  14 
,  24,42  14 


30 .  26,76 
,19-17,28 
59  •  22,25 
40  .  26,95 
59 .  40,7 
37.38,14 

,46.  0,94 
.  59  .  22,25 
.  40  .  26,94 
,41,4 
■  59,01 
,  38,14 
,41,4 


59. 

7. 

37. 

59. 


7.  SO 

7.34 

9.19 

9-59 

11  .40 

12.59 

14.    7 

14.37 

0.59 


7. 

7. 

9. 
11  . 
12. 
14 


5  .  43  .  50,33 
7  .  32  .  46,54 


30 
34 

59 
40 

59 

7 
37 
41 


26,74 
57,43 
17,26 
22,24 
26,93 
42,1 
59,00 
38,13 
,42,1 

,  26,74 
.  57,42 
,  22,22 
.  26,91 
.42,7 
.  58,99 
.38,13 
.  34,68 


.46.    0,96 
,  34 .  57,41 


57  .  10,61  9  . 
38.  15,3611  . 
57.34,0  |l2. 


59 
40, 

59. 


5,58 
5,81 
5,81 
5,75 
7,3 

6,23 

6,44 

6,50 

4,8 

6,30 


2.    6,95 


9.59.22,292.    7,44 


7,83 
7,74 
7,86 
8,7 

8,96 

8,96 

8,91 

8,93 

7,9 

9,10 

9,11 

9,40 

9,24 

8,8 

9,53 

9,57 

8,7 

9,78 
9,71 
9,72 
9,69 
9,78 
9,8 
9,73 
9,82 
10,4 


Clock's 
losing  Rate. 


10,13 
10,28 
10,22 
10,07 
11,5 
2  .  10,26 
2.  10,44 
2.  10,26 


10,63 
10,87 


22,19,2.  11,58 
26,892.  11,53 
44,1    2.  10,1 


,76 
,95 
,75 
,79 

,60 
,63 

,75 

,73 

,57 

,81 

,44 
,30 
,45 


,56 
,66 
,58 
,53 

,65 

,48 
,49 
,31 

,63 

,47 


,41 

,47 
,38 

,29 
,54 

,20 
,25 


,35 
,57 
,53 
,29 

,53 
,62 
,49 

,51 

,59 

,68 
,7.'J 


Adopted 
Rate. 


2 
1 
7 
6 


6 

13 

2 

2 

12 

6 
1 
1 

14 
X 


,68 


,61 


,52 


,46 


,49 


,37 


Error  of 
assumed  R.A. 


,51 


,61 


,70 


,11 
,11 
,04 
,07 


,00 

+    ,09 
+    ,10 

-  ,19 


+  ,06 

-    ,08 
+    ,01 


+  ,05 

+  ,01 

-  ,05 

-  ,07 

+    ,04 

-  ,19 
+    ,04 

-  ,15 
-0,6 
+    ,10 
+    ,13 
-0,9 

+    ,08 

+    ,01 

,00 

-  ,04 
+    ,02 

0,0 

-  ,07 
+  ,02 
+  0,4 

-  ,02 
+  ,13 
+  ,02 

-  ,17 
+  1,2 

-  ,03 
+  ,14 

-  ,04 

-  ,10 

+    ,10 


,05 
,05 
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Day  of 
Observation. 


Name  of  Star. 


Reduced  Time 
of  Transit. 


A.    m.       s. 


Appareiit^A.R< 


A.    m. 


Clock 
Slow. 


Clock's 
losing  Kate. 


a  " 


Adopted 
Rate. 


Error  of 
assumed  R.A. 


June    7 

June    8 

June  10 
June  12 
June  13 

June  14 
June  15 


June  \6 


June  19 


June  20 


June  21 


/3  Leonis. . . 
Polaris  S.P 
Arcturus. .. 
c  Bootis . . . 
a*  Librae. . . 

Polaris  S.P 
Arcturus. . . 
J  Ophiuchi 
Polaris.. . . 

/3  Leonis. . . 
Polaris  S.P 

Polaris  S.P 
6  Bootis. . . 

a  Ononis . . 
a  HydroE. . . 
e  Bootis . .  . 

Polaris  S.P 
Arcturus. . . 
e  Bootis . .  . 
a*  Librae . . . 

Polaris  S.P 

Spica 

Arcturus... 
e  Bootis .  . . 
a*  Libras . . . 
Aldebaran. 

Regulus..  . 
Polaris  S.P 

Spica 

Arcturus... 
o'  Librae. . . 

Polaris  S.P 

Spica 

Arcturus. .. 
a*  Librs . . . 
i  Ophiuchi 
Antares. . . 
Polaris  .... 
.•Mdebaran. 
a  Orionis . . 

Arcturus. . . 
a*  Librae. . . 
Aldebaran . 

Procyon. .  . 

J'ollux 

Polaris  .S.P 

Spica 

Arcturus. . . 
a'  Librie . . 
2  Ophiuchi 


1 1  .  38  .  13,62  U  .  40  .  26,85  2  .  13,23 

12  .  57  .  32,7    12  .  59  .  *6,3   2  .  13,6 
14.    5.45,68:14.    7.58,97  2.13,29 
14  .  35  .  24,90  14  .  37  .  38,102  .  13,20 


14.39.21,38 

12  .  57  .  34,1 

14.    5.45,31 

16.    3.18,00 

0  .  57  .  34,1 

11  .38.  11,59 

12  .  57  ■  36,7 

12  .  57  ■  36,6 
14.35.21,83 

5  .  43  .  54,31 
9-17.    0,28 


14  .  41  .  34,672  .  13,29 

12  .  59  .  47,0  12  .  12,9 

14.    7.58,962.13,65 

l6.    5.32,062.14,06 

0.59.47,0    2.12,9 


1 1  .  40  .  26,82 
12.59.48,4 

12  .  59  .  49,9 
14.37.38,08 


46. 
19. 


1,02 
17,14 


14.35.21,02  14.37.38,06 


12  .  57  .  38,0 
14.    5.41,15 
14..S5.20,33 
14.39.17,10 


12. 57. 

13.  14. 

14.  5  . 
14.35. 
14.39. 

4.23, 


9-57 
12.57 

13.  14 

14.  5 
14  .  39 

12.57 

13.  13 

14.  5 
14.. 39 
16.  3 
16.16 

0.57 
4.23 
5.43 


37.9 
1,62 
40,81 
19,96 
16,65 
55,28 

3,63 
37,3 

1,15 
40,30 
16,13 

36,6 

59,39 

38,55 

14,36 

11,59 

45,76 

36,7 

53,16 

40,61 


14.    5.38,12 

14.39.13,98 

4  .  23  .  52,62 


7.28 
7.32 
12.57 
13  .  13 
14.  5 
14 
16 


12.59-51,4 
14.    7.58,92 
14.37.38,05 
14  .  41  .  34,66 


12, 
13, 
14. 
14. 
14, 
4. 

9 

12, 
13, 
14, 
14, 

12, 

13, 

14. 

14, 

16, 

16 

0, 

4, 

5. 


59 
16. 

7, 
37, 
41  , 


52,1 

19,59 

58,9 

38,05 

34,65;2 


2  .  15,23 
2.11,7 

2.  13,3 
2  .  16,25 


•  16,71 
.  16,86 
2  .  17,04 


2.13,4 

2  .  17,77 
2  .  17,72 
2.  17,56 


26  .  13,61  2 


59 
59 
16, 

7. 
41  . 


22,09 
52,9 
19,58 
58,90 
34,65  2 


59.55,1 
16.  19,55 
7 .  58,86 
41  .  34,64 
32,092 
6,13  2 
55,1    2 
13,68  2 
1,092 


5. 
19. 
59. 
26. 
46. 


14.    7.58,85 

14.41  .34,63 

4.26.13,69 


5,53 

36,18 

36,6 

58,37 

5  .  37.49 

.39-  13,30 

3.  10,62 


30  .  26,71 
34  .  57,39 
59 .  .56,7 
16.  19,53 

7.. '58.84 
41  .  34,6s 

5.32,09 


14,2 
■  17,97 
,  18,10 

18,09 
,  18,00 
,  18,33 

,18,46 
,  1.5,6 
.  18,43 
.  18,60 
.  18,52 

.  18,5 
,  20,16 
20,31 
,  20,28 
,  20,50 
,  20,37 
,  18,1 
.  20,52 
,  20,48 


2  .  20,73 
2  .  20,65 
2  .  21,07 


21,18 
21,21 
20,1 
21,16 
21,85 
21,32 
2.21,47 


,57 

,61 
,55 
,61 


,36 


,67 


,61 

,61 
,59 

,79 


,69 
,68 
,61 


,33 
,37 
,44 
,59 

,57 

,46 
,50 
,52 


,58 
,57 
,55 
,59 


,55 
,54 

,42 
.37 
,55 

,58 
,57 

,50 
,67 
,67 
,*8 


10 

12 

1 


1 
1 
1 

38 

12 

1 
1 
1 


3 

3 

3 

11 


19 
18 

2 
1 
1 

2 


,59 


,62 


,62 


,70 


,75 


,68 


,37 


,50 


.48 


,52 


+    ,03 

+    ,03 

-  ,07 
+    ,02 

-0,9 

-  ,17 
+  ,18 
-1,2 


-  ,03 
+  ,01 
+    ,02 


+  ,10 
+  ,04 
-    ,13 


-  ,08 
+  ,03 
+  ,02 
+  ,02 
+  ,01 

+  ,02 

-  ,08 
+  ,08 

-  ,02 

-1.5 

-  ,08 
+  ,05 
+  ,01 
+  ,20 
+  ,06 
-2,4 

-  ,03 

-  ,09 

-  ,01 

-  ,10 

-  ,05 

,00 

+  ,03 
-1,2 

-  ,15 
+  ,02 

-  .02 
+  ,10 
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Clock  Errors  and  Clock  Rates.     1831. 


Day  of 
Observation. 


Star's  Name. 


Reduced  Time 
of  Transit. 


h.     m.      s. 


ApparentA.R. 


h.    m.      s. 


Cloclt 
Slow. 


Clock's 
losing  Rate. 


Adopted 
Rate. 


Error  of 
assumed  R.A. 


June  21 
June  22 

June  23 
June  24 


June  26 


July     1 


July     2 
July     3 


July     4 


July     5 


July     6 


July     7 


Antares. 
Polaris.. 


a^  Librae. . . 
I  Ophiuchi . 
Aldebaran. . 


Spica. 


Polaris  S.P. 

Spica 

Arcturus 

a'  Librae 

S  Ophiuchi . 
a  Ophiuchi . 

Polaris  S.P. 
Arcturus.  . 
Polaris 


Polaris  S.P. 

Spica 

Arcturus. . . . 
Aldebaran. . 
a  Orionis . . , 

Polaris  S.P. 


(3  Leonis. . . , 
Polaris  S.P. 
£  Bootis . . . . 
a  Serpentis. 

Polaris 

a  Ceti 

Aldebaran. . 
a  Orionis . . 


Regulus  . . . 
Polaris  S.P. 
Arcturus. . . 
e  Bootis . . .  . 
(I  Serpentis. 
c  Ophiuchi. 
Antares . . .  . 


Polaris  S.P. 

Spica 

Arcturus. . . 
6  Bootis . . . . 
a^  Librae. . . 
Z  Ophiuchi. 
Antares.. . . 
Polaris 


Antares 

Aldebaran . 


Polaris  S.P. 

Spica 

a^  Librae. . . 


16.16.  44,74 
0  .  57  •  36,8 

14.39-  12,70 


16.19. 
0.59. 


6,14 
56,7 


2.21,40 
2  .  19,9 


16.    3. 
4.23. 


9,83 
51,44 


14.41  .34,63  2 
16.    5.32,092 


13  .  13  .  57,05 


57  .  36,6 

13  .  56,48 

5.35,83 

39-  11,52 

.    3.    8,84 

,  24  .  44,74 


12.57.37,1 

14.    5.34,64 

0  .  57  .  37,4 


21,93 

.  22,26 

4  .  26  .  13,74|2  .  22,33 


13  .  16  .  19,52 


•  59 .  59,0 
.16.  19,50 
.  7 -.58,82 
14  .  41  .  34,61 
16.  5.32,09 
17-27.    7,81 

13.    0.    0,5 

14.7.  58,80 

1  .    0 .    0,5 


2  .  22,47 

2  .  22,4 
2  .  23,02 
2  .  22,99 
2  .  23,09 
2  .  23,25 
2  .  23,07 


,  57  .  36,2  1 
,  13.53,0813 
.  5.32,2914 
23  .  47,13 
,  43  .  34,46 


12  .  57  .  35,5 


11  . 
12 
14. 
15 

0, 

2 

4 

5 


37 
57 
35 
33 
57 
50 


0.    4,4 
16  .  19,44 

.    7-58,74 
26.13,93 

.46.    1,23 


13.    0.    5,2 


59,0411  . 

37,9    13  . 

10,35  14  . 

31,36 15. 

38,3      1  . 

59,77    2. 
23  .  46,13    4 
43.33,23    5, 


40 

0 

37 

35 

0 


23,4 
24,16 
2.23,1 


28,2 

26,36 

26,45 

26,80 

26,77 


9-56, 
12.57. 


14. 
14. 
15. 
16. 


54,00   9. 

38,9    13. 

5.30,5714. 

35.    9,7414. 

33  .  30,87ll5  . 

s.  3,6716. 


16.16.37,8416 


26,56 

5,9 
37,87 
58,90 

5,9 
53  .  27,53 
26  .  13,99 
46.    1,28 

59 .  21,96 
0.  6,7 
7  .  58,70 
37,86 
58,88 
32,06 
6,13 


2  .  29,7 

2  .  27,52 
2  .  28,0 
2  .  27,52 
27,54 
27,6 
27,76 
27,86 


2  .  28,05 


12. 
13. 
14. 
14. 


57. 

13. 

5. 

35. 


14.39 

16.    3 

16.16 

0.57 


38,8  |13. 
50,70^13  . 
29,94' 14. 

9,1014. 

5,8014. 


2,95 
37,48 
38,9 


16, 
4. 


16  .  36,49 
23  .  44,26 


0. 
16. 

7. 
37. 
41  . 

5. 

19. 
0. 


7,5 
19,40 
58,68 
37,83 
34,53 
32,06 
6,13 
7,5 


16.19.    6,13 
4  .  26  .  14,05 


12  .  57  .  .39,1  13  . 
13.  13.49,32jl3. 
14  .  39  .    4,45  14  , 


0.    9,0 
16.19,38 
41  .  34,51 


__ 


27,96 
.27,8 
,28,13 
,28,12 
,  28,01 
.  28,39 
.  28,29 


2  .  28,7 
2  .  28,70 
2  .  28,74 
2  .  28,73 
2  .  28,73 
2.29,11 
2  .  28,65 
2  .  28,6 

2  .  29,64 
2  .  29,79 

2  .  29,9 
2  .  30,06 
2  .  30,06 


,52 


,61 

,79 
,63 

,66 


,55 
,55 

,58 
,50 


,58 


,48 
,46 
,50 
,52 


,53 
,52 


,53 
,64 

,53 

,56 
,60 
,47 
,51 
,53 


,58 
.61 
,61 
.51 
.72 
,36 


,99 
,64 


,68 
,66 


7 

5 

9 

12 


23 
18 


2 
2 

18 

3 

1 

1 

10 

13 


,65 


,63 


,56 


.57 


,55 


,57 


,70 


,61 


+  ,03 
-1,6 

-  ,14 
+  ,15 
■I-    ,04 

-  ,05 


-    ,02 

-    ,07 

+    ,02 

-^  ,15 

-   ,07 

-0,7 

-1,3 

-    ,02 

+    ,01 

+   ,03 

~    ,03 

-h    ,02 

-hO,5 

-    ,05 

-    ,05 

-0,2 

-    ,10 

-    ,03 

-^  ,13 

-   ,06 

-0,3 

■H    ,01 

-    ,02 

-    ,15 

•f    ,22 

+    .11 

0,0 

-    ,02 

-    ,01 

-    ,03 

-    ,04 

-I-    ,30 

-    .17 

-0,4 

,03 


•h    ,01 
-    .02 
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Day  of 
Observation. 


Star's  Name- 


July     7 
July     8 


July  11 
July  13 

July  U 


July   15 

July   16 
July  17 


July  18 


July  'il 
July  22 


S  Ophiuchi. 
Antares . . . . 
a  Aquilae . . 


Regulus 

/3  Leonis 

Polaris  S. P. 

Spica 

Arcturus. . . 
a*  Libr£E... 
S  Ophiuchi. 
Antares. . .  . 


Polaris  S.P. 
Arcturus. . . 


Arcturus 

c  Ophiuchi . . 


Antiires 

a  Ophiuchi 

3  Ursae  Minor  is . 


/?  Leonis 

Polaris  S.P 

Arcturus 

h  Ophiuchi 

Antares 

a  Ophiuchi 

h  Ursae  Minoris . 


liediiced  Time 
of  Transit. 


A.     m. 


Apparent  A.R. 


A.     m.    s. 


Clock 
Slow. 


Regulus 

Polaris  S.P 

Arcturus 

(I  Ophiuchi 


Arcturus. 


ft  Leonis 

Polaris  S.P 

Spica 

Arcturus 

Antares 

a  Ophiuchi 

0  Ursse  Minoris. 

Polaris  S.P 

Spica. 

Arcturus 

0  Ophiuchi 

Antares 

a  Ophiuchi 

1  Ursa?  Minoris. 

Polaris  .S.P 

Arcturus 

a  Aquila- 

ft  Leonis 

2  Ophiuchi 

Antares 


16 
16 
19 

9- 
11 . 
12. 
13. 
14. 
14. 
16. 
16. 


3.    1,78,16.    5. 
16.36,13  16.19. 


40.    4,47 


19-42 


32,05,2  .  30,27 

6,13  2  .  30,00 

34,67  2  •  30,20 


56.51,22    9, 
37  .  55,92  1 1  . 


57. 

13, 

5. 

3. 
16. 


12.57. 
14.    5, 


14. 

16. 
16. 
17- 
18. 

11 . 
12. 
14. 
16. 
16. 
17. 
18. 

9 
12  , 
14 
16 


5. 

2. 

16. 

24. 
24. 

37. 
57. 

5. 

2. 
16. 
24. 
24. 

56. 
57. 

5. 

2. 


38,3 
48,89 
27,99 
3,91 
1,10 
35,43 

40,2 
25,89 

24,75 
57,62 
32,02 
33,80 
31,6 

52,10 

37,3 

24,12 

57,33 

31,63 

33,45 

81,1 

47,05 
,39,5 
,  23,58 

56,97 


14. 
16. 
16, 
17. 
18, 


14.    5.23,27 


11  . 

12, 

13, 

14. 

16. 

17 

18 


16.30,23 
24.31,76 
24 .  28,7 


59- 
40. 

0. 
16. 

7. 
41  . 

5. 
19 


21,942. 
26,50,2  . 
9,8  2. 
19,37i2  . 
58,66j2  . 
34,50:2  , 


30,72 
30,58 
31,5 
30,48 
30,67 
30,59 
32,05:2  .  30,95 
6,12  2  .  30,69 


13.  0.12,1 

14.  7.58,62 


7 

5 

19 

27 

27 


2  .  31,9 
2  .  32,73 


58,60  2  . 
,  32,02,2  , 
6,io'2. 
.    7,83  2 
,    4,8    2 


1 1  .  40  .  26,46 
13.    0.14,4 


14.    7. 
16.    5. 
16.19 
17-27 
18.27 


33,85 
34,40 
34,08 
34,03 
33,2 


Clock's 
losing  Rate. 


2  .  34,36 

2  .  37,1 

58,58  2  .  34,46 

32,02  2  .  34,69 

6,09  2  .  34,46 

7,83  2  .  34,38 

4,6    2  .  33,5 


59.21,92 
0.15,1 
7-58,56 
5.  32,01 12 


34,87 
35,6 
34,98 
35,04 


14.    7-58,562.35,29 


37.50,58:11 
57-39,8    13. 
13.43,4013. 
5.22,62  14 


40 

0 

16 

7 
19 
27 
27 


26,43 

16,7 

19,26 

58,54 

6,06 

7,81 

4,1 


2  .  35,85 
2  -  36,9 
2  -  35,86 
2  -  35,92 
2  -  35,83 
2  .  36,05 
2  .  35,4 


12  .  57  -  39,0 

13.  13-43,00 

14.  5.21,94 
16.    2.55,1016.    5 

16.  16.29,49:16.  19 

17.  21..  31,20  17 -27 


13.    0. 

13.  16. 

14.  7, 


17,4    2.38,4 
19,25  2.36,25 
58,.53  2  .  .36,59 
31,98  2  .36,88 
6,052.36,.56 


18.24.28,0 


18. 27. 


7,81 
3,9 


2  -  36,61 
2  .  35,9 


12-57-41,2    13-    0.19,6   2.38,4 
14.    5.20,68  14.    7  .  58,48'2  .  37,80 
19  •  39  .  57,21119  .  42  .  34,81  2  .  37,60 

1 1  .  .97  -  48,34  1 1  .  40  -  26,3712  .  38,03 
16.  2.53,52'l6.  5.31,9.';,2.38,4S 
16.  l6.27,62il6.  19.    6,03,2.38,41 


,58 
,36 


,69 
,61 

,42 
,64 
,53 
,68 
,69 


,56 

,69 

,68 
,58 


,63 

,61 
,29 
,38 
,35 


,59 

,52 
,35 

,31 

,50 

,60 
,6s 
,46 
,.56 


,39 
,67 
,61 
,73 
,56 


,40 
,53 

,44 
,39 
,46 


§0 


4 
5 

1 
3 
1 
1 
1 


2 

5 

5 

19 


1 
1 

1 

3 

9 
1 
8 
3 


3 
14 

5 
4 
4 


Adopted 
Rate. 


,63 


,63 


,48 


,42 


Error  of 
assumed  R.A. 


,39 


,57 


,52 


,44 


,42 


+  ,15 

-  ,12 

-  ,01 

+  ,15 

-  ,03 

-  ,18 

-  ,01 

-  ,11 
+  ,22 

-  ,05 


-  ,20 
+  ,31 

-  ,02 

-  ,09 


-  ,05 

,00 
+    ,20 

-  ,04 

-  ,13 


-    ,03 

,00 
+    ,03 


+  ,01 

-  ,01 
+  ,03 

-  ,12 
+  ,08 


-  ,28 
+  ,04 
+  ,29 

-  ,04 

-  ,01 


+  ,15 

-  ,15 

-  ,16 
+  ,16 
+  ,14 
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Day  of 
Observation. 


July  22 

July  23 
July  24 


July  25 


July  26 


July  27 


July  28 


July  29 


July  30 


Name  of  Star. 


a  Ophiuchi . .  .  . 

a  Aquilas 

a^  Capricorni . . 


a  Ophiuchi . 


Polaris  S.P 

*  Antares 

a  Ophiuchi 

S  Ursse  Minoris . . 
fa  Aquilae 

a^  Capricorni 

Polaris  S.P 

Spica 

Arcturus 

g  Ophiuchi 

Antares 

a  Ophiuchi 

g  Ursae  Minoris . . 

a  Aquilae 

Procyon  

Polaris  S.P 

g  Ophiuchi 

a  Ophiuchi 

0  Ursse  Minoris . . 

a  Aquilae 

a^  Capricorni .  . . . 


Polaris  S.P 

a  Ophiuchi 

g  Ursae  Minoris. 

a  Aquilae 

a*  Capricorni .  . . 


g  Ophiuchi 

n  Ophiuchi 

g  Ursae  Minoris. . 

a  Aquilae 

a^  Capricorni .... 
g  Ursae  Min.  S.P. 

Polaris  S.P 

Antares 

0  Ursae  Minoris. 
a  Aquilae 


Polaris  S.P 

Spica 

Arcturus 

c  Ophiuchi 

Antares 

a  Ophiuchi 

g  Ursae  Minoris. . 
«^  Capricorni.  . . . 


Ilediiccd  Time 
of  Transit. 


Apparent  A.Ii. 


Clock 
Slow. 


Clock's 
losing  Kate. 


17.24.29,6617.27.  7,80  2.38,14 
19  •  39  .  56,61  19  •  42  .  34,82  2  .  38,21 
20.    6.    4,4620.    8.  42,94  2.  38,48 


17.24.29,39 


12, 
16, 

17. 
18, 

19. 
20, 

12, 
13. 

14, 

16. 
16, 

17. 
18, 
19. 

7. 


57 
16 


17.27.    7,79 


38,0    13.    0, 
27,3916.19 


24 .  29,00 
24  .  26,4 
39  .  55,37 
6.    S,9S 

57.41,3 
13  .  39,74 
5.18,99 
2  .  52,18 
16.26,44 
24 .  28,30 
24  .  23,72 
39  .  55,31 
27  .  47,27 


12.57-41,0 
16.    2.51,49 
17  .  24  .  27,50 
18.24.22,3 
19.39.54,47 
20.    6.    2,68 

12  .  57  .  42,1 
17.24.27,0] 


18  .  24 
19.39 
20.    6 


16, 

17. 
18, 

19 
20, 


2 
24 
24. 
39 

6, 


6.24 


.21,6 
.  53,73 
,    1,61 

.  49,72 

.  25,77 
,20,3 

.  52,79 
0,90 
.19,8 


12  .  57  .  39,4 
16.  16  .23,31 
18.24.  19,40 
19  .  39  .  52,03 


12 
13 
14 
16 
16 
17 
18 
20 


57  •  42,0 
13.35,72 
14,81 
48,27 
22,55 
24,33 
18,5 
59,45 


i) 
o 

16 

24 

24 

5 


17.27 
18.27 
19-42 
20.  8 


21,8 

6,01 

7,79 

2,7 

34,83 

42,96 


13, 
13, 
14, 
16, 
16, 
17. 
18, 
19. 
7. 

13. 
16, 

17. 
18. 
19. 
20. 

13. 
17. 
18. 

id- 
20. 

16. 
17. 
18. 
19- 
20- 
6. 


22,6 
19,16 
58,42 
31,92 
5,99 
7,77 
2,5 
42  .  34,83 
30 .  26,99 


0 
16 

7 

5 

19 

27 
27 


0 .  23,3 
5  .  31,91 

27-    7,77 
27-    2,2 
42  .  34,83 
8  .  42,96 


0, 

27. 

27. 

42. 

8. 

5 
27 
27 
42 

8 
27 


24,0 

7,77 

2,0 

.  34,84 

■  42,97 

.31,88 
.  7,75 
,  1,8 
,  34,85 
.  42,98 
.    1,8 


2  .  38,40 


.43,8 
.  38,62 

■  38,79 
.36,3 

■  39,46 

.  39,03 

.41,3 
.  39,42 

•  39,43 
.  39,74 
.  39,55 
.  39,47 
.38,8 

•  39,52 
.  39,72 

.42,3 
,  40,42 
,  40,27 
39,9 
.  40,36 
,  40,28 

41,9 

40,76 

40,4 

41,11 

41,36 


13.    0.25,4 
16.19.    5,94 
18.27.    1,5 
19-42.34,85 


2.42,16 
2  .  41,98 
2.41,5 
2  .  42,06 
2  .  42,08 
2  .  42,0 

2  .  46,0 
2  .  42,63 
2  .  42,1 
2  .  42,82 


0 
16 

7 
5 


16.19 

17-27 
18.27 
20.    8 


,26,1 

19,10 

58,35 

,31,87 

5,93 

,    7,74 

1,3 
42,99 


,44,1 
,  43,38 

43,54 
,  43,60 

43,38 
,  43,41 
,42,8 
,  43,54 


,38 
,61 


,26 


,S9 


,27 


,45 
,41 
,44 
,38 
,68 

,44 
,42 


,68 
,80 

,84 
,62 


,49 

,75 
1,08 

,87 
,85 

,95 

,72 


,77 
,76 


,79 

,82 
,72 
,75 
,71 


4 
1 


7 
4 
3 
3 
1 

3 

44 


Adopted 
Rate. 


,44 


,44 


,63 


,82 


,78 


,60 


Error  of 
assumed  R.A. 


•   This  observation  gives  discordant  rates,  and  therefore  is  not  used, 
t    This  observation  is  rejected  for  the  same  reason  as  that  of  Antares. 


-  ,15 

-  ,12 
+   ,14 


,09 


+   ,09 


-  ,05 

-  ,06 
-I-  ,20 

,00 

-  ,11 

-  ,12 

-  ,23 


+    ,25 
+    ,06 

+    ,09 
,00 


-  ,26 

+    ,01 

■h    ,24 

+    ,20 

-  ,02 
-0,5 

-  ,01 
,00 

-0,4 

-h3,4 

-  ,11 
-0,7 

-  ,03 


-  ,01 
+  ,13 
+  ,14 

-  ,09 

-  ,09 

-  ,02 
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Day  of 

Observation. 


Name  of  Star. 


Reduced  Time 
of  Transit. 


A.     m. 


Apparent  A.R. 


h.    m.     s. 


Clock 
Slow. 


Clock's 
losing  Rate. 


■a  S- 

So 

Z'S 


Adopted 
Rate. 


Error  of 
assumed  R.A. 


July  31 


Aug.    3 
Aug.    6 

Aug.    7 


Aug.    8 
Aug.  10 


Aug.  11 


Aug.  12 


Aug.  14 


/3  Leonis 

Polaris  S.P 

Spica 

Arcturus 

a  Ophiuchi 

J  Ursae  Minoris. 
a"  Capricorn!. . . . 

a  Ophiuchi 

a'  Capricorni .  . . 

c  Ophiuchi 

a  Ophiuchi 

S  Ursae  Minoris . 
a*  Capricorni — 


Arcturus 

6  Ophiuchi 

Antares 

a  Ophiuchi 

3  Ursce  Minoris. 

a  Aquilae.  . . 

a'  Capricorni. . . . 


Arcturus. 


Polaris  S.P 

Spica , 

Arcturus 

3  Ophiuchi 

Antares 

a  Ophiuchi 

0  UrsiE  Minoris. . 

a'  Capricorni 

Procyon  

Polaris  S.P 

Arcturus 

^  Ophiuchi 

Antares , 

a  Ophiuchi 

3  Ursae  Minoris. . 
o'  Capricorni 

Polaris  S.P 

Arcturus 

a  Ophiuchi 

3  Urue  Minoris.. 
a  Aquilas 

Polaris  S.P 

.Spica 

Arcturus 

3  Ophiuchi 

Antares 

u  Ophiuchi 

3  Ursa"  Minoris. , 
a*  Capricorni... . 
i  Urwe  Min.  S.P 


11  . 
12. 
13. 
14. 

17. 
IS. 


37.42,28,11 
57.41,9  13 
13.35,25|13 
5  .  14,33|14 
24  .  23,70  17 
24.  18,5    18 


,  40  .  26,31  2  .  44,03 


0 
16 

7 
27 
27 


,26,8 

19.09 

58,33 

7,73 

1,0 


20.    5.58,78  20.    8.42,99 


44,9 

43,84 

44,00 

44,03 

42,5 

2  .  44,21 


17.24.22,3517.27.    7.702.45,35 
20.    5.57,53  20.    8  .  43,02 12  .  45,49 

l6.    2.44,4316.    5.31,7812.47,35 
17.24.  20,64  17.27-    7,66,2  .  47,02 
18  .  24  .  13,1   |l8  .  26  .  59,4    2  .  46,3 
20  .    5  .  55,94:20  .    8  .  43,03  2  .  47,09 

14  .    5  .  10,60  14  .    7  .  58,24  2  .  47,64 


16.    2. 
16.16. 


43,98  16, 


18,35 


17.24.20,14 
18.24.  12,9 
19.39.47,25 
20  .    5  .  55,34 


16 
17 
18 
19 
20 


14. 

12. 
13. 
14. 
16. 
16. 
17. 
18. 
20. 
7. 

12. 
14. 
16. 
16. 
17. 


5.    9,91 

57  .  42,0 

13  .  29,56 

5.    8,54 

2.41,96 

16.16,22 

18,21 

9,4. 

53,44 

37,39 


57. 

5. 

2. 
16, 
24, 


43,7 

8,04 
41,36 
1.';,.53 
17.4917 


5. 
19. 
27. 
26, 
42. 

8, 


31,77  2. 

5,83  2  . 

7,66 
59,1 
34,87 
43,03 


14.    7.58,22 


13. 
13, 
14. 
16. 
16. 
17. 
18. 
20. 
7. 

13 
14. 
16. 
16, 


47,79 

47,48 

47,52 

46,2 

47,62 

47,69 


2  .  48,31 


18.24.    8,6 
20.    5.52,98 


0  .  33,5  2  . 
16.18,96,2. 

7-58,18  2, 

5.31,732, 
19.  5,78^2, 
27.  7,622. 
26  .  58,2  ;2  . 

8  .  43,04  2  , 
30 .  27,23|2  , 

0.34,1    2, 

7.58,1712, 

5.  31,71  [2. 

19-    5,76,2 

27.    7,602. 


51,5 

49,40 

49,64 

49,77 

49,56 

49,41 

48,8 

49,60 

49,84 

50,4 

50,13 

50,35 

50,23 

,'50,11 


18.26.57,9  '2.49,3 
20.    8.43,042.50,06 


12.57.42,2    13.    0.34,7 
14.    5.    7,4914.    7.58,15 


17-24 
18.24 


16,95 

7,8 


17. 
18. 


27. 
26. 


7,59 
57,6 


19  •  39  -  44,.36  1 9  ■  42  .  34,85  2 


12 
13. 
14 
16 
16 
17 
18 
20 
6 


57  .  44,6 
13.27,32 
6,40 
39,75 
13,82 
15,77 
6,4 
51,22 
5.7 


5 
2 
16 
24 
24 
5 
24 


13. 
13. 
14. 
16. 
16. 
17. 
18, 
20, 
6, 


0.35,9   2, 

16.18,912, 

7.58,12  2, 

5.31,672, 

5,72'2  , 

7,57|2  , 

56,9   2  , 

43,042. 


26 .  56,9 


52,5 

50,66 

50,64 

49.8 

50,49 

51,3 

51,59 

51,72 

51,92 

51,90 

51,80 

.50,5 

51,82 

51,2 


,67 

,46 
.46 
,62 

,67 

,44 
,43 

,54 
,56 

,53 

,52 
,44 
,51 
,50 

,53 
,60 

,67 


,56 
,66 
,66 

,69 
,63 

,64, 
,63 


,49 
,58 
,67 
,70 

,46 


,53 
,53 

,57 


,55 
,.53 
.72 
,56 
,58 

.r>9 


10 
2 
3 
3 
3 

3 
16 


4 
2 
3 
S 
S 


,49 


,55 


,61 


,59 


,59 


+  ,08 

-  ,15 

-  ,01 

-  ,06 

+  ,05 

-  ,04 

+  ,04 

+  ,28 

-  ,08 

-  ,07 

+  ,07 

+  ,17 

-  ,14 

-  ,13 

-  ,08 

-  ,02 


-  ,06 
+  ,16 
+  ,25 
+  ,03 

-  .15 

-  ,02 

-  ,06 


+  ,06 

+  ,23 

+  ,11 

-  ,04 

-  ,15 


,00 

-  .10 

-  ,30 

-0,4 

-  ,12 

-  ,01 
+  ,15 
+    ,12 

-  ,01 
-1,3 

-  ,06 
-0,9 
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Clock  Errors  and  Clock  Rates.     1831. 


Day  of 
Observation. 


Aug.  15 


Aug.  17 
Aug.  18 
Aug.  19 

Aug.  20 
Aug.  23 


Aug.  25 


Aug.  26 


Aug.  28 


Aug.  29 
Aug.  30 

Aug.  31 


Sept.    1 

Sept.    2 


Star's  Name. 


Spica 

Arcturus 

S  Ophiuchi 

a  Ophiuchi 

8  Ursae  Minoris . 

a  Aquilse 

u'  Capricbrni .  . . 


Procyon . 
Arcturus. 


Antares . . . . 
a  Ophiuchi . 
a  Aquilae .  . 


/3  I.,eonis. 


Antares 

S  Ursse  Minoris. 

a  Aquilae 

/3  Aquarii 

a  Aquarii 


Arcturus 

S  Ophiuchi 

Antares 

«  Ophiuchi 

g  Ursae  Minoris. . 
a*  Capricorni .  . . . 
g  Ursas  Min.  S.P. 
Procyon  


/3  Leonis 

8  UrsoB  Minoris 

a  Aquilae 

a*  Capricorni .  . . . 


Arcturus 

a  Ophiuchi 

8  Ur.sae  Minoris.. 

a  Aquila; 

a'  Capricorni 


Arcturus. 


Arcturus. . 
a  Aquilae. 


Arcturus 

3  Ophiuchi 

a  Ophiuchi 

c  Ursae  Minoris. 
a  Aquilae 


Castor. . . 
Procyon . 


Castor . . 
Procyon 
Pollux  . . 


Rcciuceil  Time 
of  Transit. 


h.     m.     s. 


13, 
14. 
16. 
17. 
18, 

19 
20, 


13 

5 

2 

24 

24 

39 

5 


Apparent  A.R. 


A.      >n.     s. 


26,55  13  .  16 
5,6914.    7 


18,912 
58,102 
39,17jl6.  5.31,642 
15,28:17.27.  7,55  2 
5,2  |l8.  26.  56,6 
42,46:19.42.34,83  2 
50,65  20.    8.43,042 


7  .  27  .  33,99 


14.  5, 

16.16. 

17-24. 
19 • 39 . 


4,52 

11,60 
13,55 
40,84 


11  .37-32,09 


16. 
18, 
19. 
21  . 
21  , 

14. 
16, 
16, 
17, 
18, 
20, 
6, 
7, 


16 .  10,00 
23  .  56,8 
39.39,21 
19  -  46,56 


7  .  30  .  27,37 

14.  7-58,06 

16.19.  5,63 
17.27-  7,49 
19  -  42  -  34,82 

11  .40.26,20 


16, 
18. 

19. 
21  . 


54.13,12,21 


5. 

2. 
16. 
24. 
23. 

5. 
23. 
27. 


1,67 
35,11 

9,29 
11,29 
57,4 
46,82 
57,0  I 
31,23 


14, 
16, 
16, 

17, 

18, 

20, 

6, 


19-    5,56 
26  .  53,9 
42  .  34,79 
22  .  42,24 
57-    8,88 

7 .  57,96 
5  .  31,49 


11  .37.29,94:11  . 
18.23.56,4  18. 
19.39.38,4219, 
20.    5.46,66'20, 


19. 

27. 
26. 
8  , 
26, 
30, 

40, 
26 

42  , 
8, 


Clock 
Slow. 


52,36 
52,41 
,  52,47 
.  52,27 
,51,4 
,  52,37 
.  52,39 


14.  5. 
17-24, 
18 .23 , 
19.39. 
20.    5. 


0,98|14.    7. 


10,33 
55,3 
37,77 
45,98 


17.27 
18.26 
19.42 
20.    8 


5,53 
7,41 
53,2 
43,00 
53,2 
27,52 

26,19 

,52,8 
34,77 
42,99 

,  57,92 

,    7,3:, 

.02,1 

34,75 

,  42,98 


2  .  53,38 

2  .  53,54 

2  -  54,03 
2  .  53,94 
2  .  53,98 

2.54,11 

2  .  55,56 
2.57,1 
2  .  55,58 
2  .  55,68 
2  .  55,76 

2  .  56,29 
2  .  56,38 
2  .  56,24 
2.56,12 
2  .  55,8 
2  .  56,18 
2  .  56,2 
2  .  56,29 

2  .  56,25 
2  .  56,4 
2  .  56,35 
2  .  56,33 

2  .  56,94 
2  .  57,02 
2  .  56,8 
2  .  56,98 
2  .  57,00 


14.    5.    0,6814.    7-57,91 


2  .  57,23 


14.    5.    0,.0414.    7.57,892, 
19-39-37,19:19-42.34,732, 


14.  4.59,85  14, 
16.  2.33,20]j6. 
17-24-  9,48;i7. 
18  -23.53,4  jl8. 
19-39.37,0219, 


7. 

5. 
27. 
26, 
42. 


57,872  . 
31,392  . 

7,30 
51,0 
34,72 


57,35 
57,-54 

58,02 

58,19 

2  .  57,82 

2  .  57,6 

2  .  57,70 


7.20.51,21 
7  .  27  .  29,79 

7.20.51,08 
7  .  27  .  29,75 
7.32.    0,47 


23.49,13  2.57,92 
30.27,692.57,90 


7.23.49,15 
7.30.27,71 
7  .  34  .  58,53 


2  .  58,07 
2  .  57,9G 
2  .  58,06 


Clocli's 
losing  Rate. 


,77 
,69 
,55 
,47 

,63 

,57 

,51 
,38 

,43 

,42 
,40 

,.50 

,38 

,40 


,39 
,39 
,34 
,36 

,38 

,31 

,36 

,26 
,15 

,22 
,30 

,31 
,33 

,29 

,12 

,28 

,67 
,30 

,27 

,16 

,23 

,15 
,06 


-ii  « 

s  a 


1 
1 
1 
1 

3 
1 

7 

3 

5 
4 

4 

20 
4 
4 


7 

10 

2 

6 

10 

8 

6 

3 
1 


Adopted 
Rate. 


,40 


,41 


,35 


,48 


,30 


,.30 


,10 


,16 


Error  of 
assumed  K.A. 


+  ,06 

+  ,09 

+  ,10 

-  ,13 
-1,0 

-  ,09 

-  ,07 

-  ,02 

+  ,02 

+  ,12 

+  ,01 

+  ,02 

-  ,13 

-  ,03 

-  ,06 
+  ,02 
+  ,09 

+  ,27 

+  ,32 

+  ,17 

+  ,03 
-0,3 

+  ,04 
-0,1 

-  ,08 

-  ,20 
-0,2 

-  ,26 

-  ,29 

-  ,01 

+  ,03 

-  ,04 

-  ,02 

+  ,03 

-  ,19 

-  ,07 

+  ,18 

+  ,33 

-  ,06 

-  ,21 

+  ,01 

-  ,01 

+  ,08 

-  ,03 
+  ,07 


Clock  Ekrors  and  Clock  Rates.     1831. 
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I      Day  of 
Observation 


Sept,    3 


Sept    4 


Sept.    6 


Sept.    7 
Sept.    8 


Sept.  10 


Sept  12 


Sept  13 


Sept.  14 


Sept  15 


Sept  18 
Sept  19 


Sept  21 


Star's  Name. 


Reduced  Time 
of  Transit. 


Apparent  A.R. 


Clock 
Slow. 


PolarJsS.P.... 

Spica 

Arcturus 

0  Ophiuchi. . .  . 

Antares 

a  Ophiuchi .... 
i  Ursae  Minoris.. 

a  Aquilae 

i>'  Capricorni.  . 
0  UrstE  Min.  S.P. 

Castor 

Procyon 


6  Ursae  Minoris . 
a  Aquilte 


a  Ophiuchi 

t)  Ursae  Minoris  . 

a  Aquilas 

a'  Capricorni.  . . 
e  Ursae  Min.  S.P. 

Castor 

Procyon 

Pollux 


S  Ursae  Minoris. 

3  Ursae  Minoris. 

a  AquiliE 

o*  Capricorni .... 

a  Aquilae 

a*  Capricorni .... 
/3  Aquarii 

Polaris  S.P 

Arcturus 

J  UrsiE  Minoris.. 

Arcturus 

i  Ursae  Min.  S.P. 

Polaris  S.P 

a  Aquilae 

a  Aquilae 

o'  Capricorni .... 
/3  Aquarii 

3  Ursa*  Minoris.. 

i  Ursae  Min.  S.P. 

Ca.stf)r 

Procyon 

Pollux 

Polaris  S.P 

Arcturu* 

I  Ophiuchi 

Antare* 


12  .  57 . 
13.  13. 


14. 
16. 


16.16. 
17.24. 
18.23. 
19-39. 
20.    5. 

6.23. 

7.20. 

7.27. 

18.23 
19-39 


49,5  13 
20,7313 
59,75'l4 

33.11  16 
7,35  16 
9,1917 

53,4  18 
36,7319 
44,92  20 
52,0  I  6 

51.12  7 
29,60   7 


.    0 
,  16 

.  7 
,  5 
•19 
.27 
,26 
42 
8 


I 


46,4  2 
18,712 
57,84  2 
31,342, 
5,37  2  . 
7,262, 
49,8  2, 
34,69  2  , 
42,94,2  . 
26.49,8  i2, 
23.49,18  2. 
30  .  27,73  2  . 


56,9 

57,98 

58,09 

58,23 

58,02 

58,07 

56,4 

57,96 

58,02 

57,8 

58,06 

58,13 


,50,5    18.26.49,5  ;2  .  59,0 
,  36,50  19  -  42  .  34,67,2  .  58,17 


17-24.    8,37 
18  .  23  .  49,3 
19-39.35,86 
20  .    5  .  44,09 

6  .  23  .  49,4 

7  .  20  .  50,24 
7  .  27  .  28,92 
7  -  31  .  59,56 

18.23.49,5 


■  27-  7,192. 
.  26 .  48,7  ,2  . 
,  42  .  34,65,2  . 
8.  42,91  ^2. 
,  26  .  48,7    2  . 


17. 
18. 

19. 
20. 

6. 

7  -  23  .  49,26'2  . 

7.30.27,81:2, 

7  -  34  .  58,64,2  . 


18, 
19. 
20. 


58,82 

59,4 

58,79 

58,82 

5.9,3 

59,02 

58,89 

59,08 


18.26.48,2    2.58,7 


Clock's 
losing  Rate. 


Adopted         Error  of 
Rate.      assumed  R.A. 


23.49,9  18 

39  .35,46119 

5  .  43,76,20 


.26, 

.42. 

8. 


47,8  12.57,9 
34,622.59,16 
42,89,2  .59,13 


19  -  39  -  35,34  19  •  42  .  S4,60'2  , 


20. 
21  . 

12. 
14. 

18. 


5  .  43,70,20 . 
19-42,88  21  . 


57  .  48,5 

4 .  57,78 
23 .  47,9 


8  .  42,87,2 
22  .  42,20,2 


59,26 
59,17 
59,32 


13.  0.49,9  |3.  1,4 

14.  7-57,722.59,94 
18  .  26  .  46,2  2  .  58,3 


14.  4.57,2714.  7-57,71 
6.93.  46,7  6  .  26  .  45,8 

12  .  57  -  50,4  13.0.  50,6 
19-39.3.3,6919-42.34,55 

19.39.33,08  19-42.34,53 
20.  5.41,42,20.  8.42,82 
21  .  19.40,58,21  .22.42,17 


18.23.43,8 

6 .  23  .  40,9 
7  .  20  .  46,74 
7.27.25,18 
7.31.56,16 


18.26.43,8 

6  .  26  .  43,4 

7  .  23  .  49,66 
7.30.28,14 
7  .  34  .  59,01 


12.57.50,0  13.  0.52,6  3. 
14.  4.54,3914.  7-57,62  3. 
16.  2.27,6416.  5.31,053. 
16.16.  I,8lll6.19.  5,02  3. 


0,44 
59,1 

0,2 
0,86 

1,45 
1,40 
1,59 

0,0 

2,5 
2,92 
2,96 
2,85 

2,6 
.'5,23 
3,41 
3,21 


,30 
,18 
,07 
,20 
,08 

,09 

+  ,17 

-,01 

+  ,17 


,21 
,25 

,31 

,27 

,32 
,25 
,25 


,18 
,15 

,05 
,02 
,20 


,21 

,.'-,0 

,40 

,.59 
.45 
,45 


,30 
,31 
,29 


,35 
,29 
,29 


19 
4 
3 
9 
3 

3 
6 

1 
1 


2 
2 

2 

2 

18 


IS 
13 
13 


8 
18 
18 


,22 


,10 


,10 


,40 


,50 


,50 


,50 


,10 


-1,1 

-  ,05 
-I-  ,06 
+    ,18 

-  ,03 
+  ,01 
-1,7 

-  ,11 

-  ,05 
-0,3 

-  ,09 

-  ,02 

-^0,8 

-  ,06 

-  ,01 
■I- 0,6 

-  ,06 

-  ,03 
-^0,4 
+    ,06 

-  ,07 
+  ,12 

-0,4 


■H  ,02 

-  ,01 

+  ,01 

-  ,08 
+  ,06 


-  ,02 

-  ,08 
+  ,09 


+    ,01 
+  ,05 

-  ,06 

-0,6 

,00 
+  ,17 

-  ,03 


d4 


Clock  Eerobs  and  Clock  Rates.    1831. 


Day  of 

Observation. 


Name  of  Star. 


Reduced  Time 
of  Transit. 


Apparent  A.R, 


h.    m.      s. 


Cloclt 
Slow. 


Clock's 
losing  Rate. 


B  ft 


Adopted 
Rate. 


Error  of 
assumed  R.A. 


Sept.  21 


Sept.  22 


Sept.  24 


Sept.  25 

Sept.  26 

Sept.  28 
Sept.  29 
Sept.  30 

Oct.  1 
Oct.     2 


Oct. 


Oct.     4 


Z  Ursae  Minoris 
J  Ursae  Min.  S.P. 

Castor 

Procyon 

Pollux 


Arcturus , 

a^  Capricorni .  . 

/3  Aquarii 

a  Aquarii , 

a  Pegasi , 

Polaris , 


Polaris  S.P 

Arcturus 

a  Ophiuchi 

i  Ursae  Minoris . . 

a'  Capricorni 

(3  Aquarii 

a  Aquarii 

S  Ursce  Min.  S.P 

Polaris  S.P 

Arcturus 

S  Ursffi  Min.  S.P 

Polaris  S.P 

Arcturus 

8  Ursae  Minoris . . 


a  Aquilae. 
Arcturus. , 


Polaris  S.P. 
Arcturus — 


18.23. 
6.23. 
7.20. 
7.27. 
7.31, 


39,8 

39,6 

46,56 

25,06 

55,75 


14. 
20. 
21  . 
21  . 
22. 
0. 

12. 
14. 
17. 
18. 
20. 
21  , 
21  . 
6. 


,  26 .  42,5 
,  26 .  42,5 
.  23  .  49,72 
,  30 .  28,19 
.  34  .  59,08  3 


Polaris  S.P 

Arcturus 

a  Ophiuchi 

i  Ursae  Minoris . . 
<i^  Capricorni .... 

/3Aquarii 

a  Aquarii 

Polaris 

g  Ursa  Min.  S.P. 
Regulus 


Polaris  S.P 

Arcturus 

a  Ophiuchi 

i  Ursae  Minoris. 
Regulus 


Polaris  S.P 

Arcturus 

a  Ophiuchi 

S  Ursae  Minoris. 
Polaris 


4.54,3014, 
5.39,4920, 
19  •  38,60:21  , 
54  .  5,39,21  , 
53 .  20,39  22 
57  •  51,5   1 


57  .  48,8 

4  .  53,84 
24.  3,07 
23  .  38,7 

5  .  38,90 
19-38,22 
54.  4,94 
23  .  38,4 


7 

8 

22 

57 

56 

0 


57,62  3 
42,71 
42,11 
8,85 
23,84 
52,9 


13. 

14, 
17, 
18, 
20, 
21  , 
21  , 
6, 


12  .  57  .  48,4 

14  .  4  .  53,56 

6  .  23  .  35,9 

12  .  57  .  50,4 
14.  4.53,15 
18.23.35,5 

19  •  39  .  28,94 

14.  4.51,61 

12  .  57  .  49,1 
14.  4.51,05 

12  .  57  .  48,9 


0  .  53,3 

7  .  57,61 
27.  6,86 
26.41,2  3 

8  .  42,68  3 
22  .  42,09  3 
57.  8,84 
26  .  41,2 


13.  0.53,5 

14.  7.57,60 
6  .  26  .  40,8 

13.0.  53,7 
14.  7.57,59 
18.26.40,4 

19  ■  42  .  34,32 

14.  7.57,57 

13.  0.54,4 

14.  7.57,57 

13.  0.54,6 


3. 


4.49,9014, 
23.58,9617, 


23  .  29,6 
5  .  34,91 
19.34,14 
54.  1,17 
57  .  45,5 
23  .  29,4 
56.  14,37 


18 

20 

21 

21 

1 

6 

9 


12  .  57  .  46,6 
14.  4.49,42 

17  .  23  .  58,65 

18  .23.29,6 
9.56.  14,24 


12, 
14, 
17. 
18, 
0, 


57. 
4, 
23, 
23, 
.57, 


47,4 

49,12 

58,13 

28,6 

47,2 


7 
27 
26 

8 
22 
57 

0 


57,55 
6,70 

37,9 
42,56 
42,00 
8,76 
54,7 
26 .  37,9 
59  .  22,57 


13.  0.54,8 

14.  7.57,55 
17.27.  6,69 
18.26.37,4 

9.59.22,61 


0. 

7, 
27. 
26, 

0, 


54,9 
57,54 
6,67 
37,0 
54,9 


2,7 

2,9 

S,l6 

3,13 

3,33 

3,32 
3,22 
3,51 
3,46 
3,45 
1,4 

4,5 

3,77 

3,79 

2,5 

3,78 

3,87 

3,90 

2,8 

5,1 

4,04 

4,9 

3,3 

4,44 

4,9 

5,38 

5,96 

5,3 
6,52 

5,7 

7,65 

7,74 

8,3 

7,65 

7,86 

7,59 

9,2 

8,5 

8,20 

8,2 

8,13 

8,04 

7,8 
8,37 

7,5 
8,42 
8,54 
8,4 

7,7 


,12 
,08 

,24 

,09 
,26 
,27 
,26 


,22 
,28 

,28 
,18 
,22 


,27 

,40 

,30 
,51 

,56 


,56 
,49 

,48 
,50 
,46 


,48 
,30 

,17 


,29 
,50 


2 
2 
2 

1 

7 

7 

30 


2 
18 

2 
2 
2 


13 
3 


,28 


,38 


,38 


-0,6 

-0,4 

-    ,14 

-    ,17 

+   ,03 

-    ,01 

-    .13 

+   ,15 

+    ,10 

+    ,08 

-2,0 

+  0,7 

+    ,01 

-    ,01 

-1,3 

-    ,06 

+    ,02 

+    ,04 

-1,1 

+  1,1 

,00 

+  0,6 

-1,1 

+  0,4 

-  ,02 
+  ,02 
+  0,6 

-  ,12 
+  ,07 

-  ,21 
+  1,4 

+  0,6 
+  ,21 

+  0,2 

+  ,08 

-  ,06 
-0,3 
+  ,01 

-0,9 

-  ,01 
+  ,05 
-0,1 
-0,9 
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Day  of 
Observation. 


Oct. 


Oct.     6 


b 


Oct.     7 


Oct.    9 


Oct.  15 


Oct.  16 


Oct.  17 


Oct  18 
Oct.  19 


Oct.  20 


Oct.  21 


Oct.  23 


Name  of  Star. 


a  Ophiiichi. . . 
a'  Capricorni . 
/3  Aquarii.. . ., 
a  Aquarii. . . . , 
a  Pegasi 


a  Ophiuchi . . . 
a'  Capricorni. 
a  Aquarii.  . .  . 

a  Pegasi 

Polaris 

Regulus 


Polaris  S.P. 
o  Ophiuchi . 


Polaris  S.P.. 

Arcturus 

a  Ophiuchi. . 
o*  Capricorni. 
/3  Aquarii. . . . 


/3  Aquilae.. 
Polaris  S.P. 


Arcturus. . . 
a  Aquarii.  . 

Polaris 

Polaris  S.P. 


Arcturus 

a  Ophiuchi. . .  . 

a  Aquarii 

a  Pegasi 

a  Andromeda?  , 
Polaris 


Polaris  S.P. 

Arcturus. . . 
a  Ophiuchi. 
0  Aquarii.. . 
a  Aquarii . . 

a  Pegasi 

Polaris 


/3  Aquarii. . 
Polaris  S.P. 


Arcturus 

a"  Capricorni... 

fl  Aquarii 

a  Aquarii 

a  Andromeda? . 

Polaris 

u  Arietia 


a  Aquilff. 
ft  Aquarii. 
a  Aquarii. 


Reduced  Time 
of  Transit. 


Apparent  A.R, 


A.    m. 


17.23.58,0017.27.  6,65 
20.  5.33,78  20.  8.42,51 
21  .19-33,4021  .22.41,96 
21.54.  0,12  21.57.  8,73 
22.53.15,1422.56.23,79 


57,9l'l7 
33,69  20 
59,98  21 
15,0622 


17.23< 
20.    5 
21 .53, 
22  .  53  , 

0.57. 

9-56. 13,64 

12  .  57  .  45,5 
17-23.57,57 


45,6 


12. 
14. 
17. 
20. 
21  . 


57. 

4. 
23. 

5. 
19- 


47,3 
47,79 
56,87 
32,68 


27.  6,63 
8  .  42,49 

57-    8,72 

56 .  23,78 
0 .  55,1 

59  -  22,67 


13.    0.55,2 
17-27-    6,62 


13, 
14, 
17. 
20, 


32,1621 


19  .  43  .  51,95 
12  .  57  -  46,3 


0 .  55,3 
7 .  57,52 

27.    6,58 
8  .  42,44 

22  .  41,91 


19-47.    2,49 
13-    0.55,3 


Clock 
Slow. 


8,65 
8,73 
8,56 
8,61 
8,65 

8,72 

8,80 

8,74 

8,72 

9,5 

9,03 

9,7 
9,05 

8,0 

9,73 

9,71 

9,76 

9,75 


Clock's 
losing  Rate. 


14.    4.46,8414.    7-57,51 
21  .  53.58,02  21 


0  .  57  -  45,3 
12-57-44,7 


.57-    8,61 

.    0.55,3 

.    0.55,3 


14.    4.46,9714.    7-57,51 
17.  23.. '55,99 17.  27-    6,45 

21  .53.58,1021  .57-    8,60 

22  .  53  .  13,24*22  .  56  .  23,70 

23  .  .56  .  32,87  23  .  59  -  43,39 
0.  57.45,1      1  .    0.55,2 


12  .  57  -  45,2 


14. 
17, 
21  . 
21  . 
22. 
0. 


4 

23 
19 
53 
53 
57 


13.    0.55,2 


14, 

17. 
21  . 


46,38 
,  55,22 
30,37 
57,1721 
12,27i22 
45,1       1 


7. 
27. 
22, 
57. 
56. 

0. 


57,51 
6,42 

41,77 
8,57 

23,68 

55,1 


21  .  19.29,8021  .22.41,76 
12.57.44,6  113.    0.55,0 


3  .  10,54 
3.    9,0 

3  .  10,67 
3.10,59 
3  .  10,0 
3  -  10,6 


10,54 
10,46 
10,50 
10,46 
10,52 
10,1 


3  -  10,0 

3.  11,13 
3.  11,20 
3.  11,40 
3.11 ,40 
3.  11,41 
3  .  10,0 


11,96 
10,4 


14.    4  .  45,43'  14.    7  -  57,52  3  .  12,09 


20, 
21 . 19. 
21 .53. 
23  .  56  . 

0 .  57 . 

1  .54. 


30,2620, 
29,6421 
56,33 'il 
31,3623 
44,4  I   I  . 
31,29|   1 


19-39-22,09,19. 
21  .19-29,97;21  , 
21  .. 53.56,69:21  . 


8.42,24|3.  11,98 
22  .  41,73,3  .  12,09 
57.  8,54  3.12,21 
59.43,38  3.  12,02 

0.54,9  3.  10,5 
57  .  ^3,333  .  12,04 

42.33,87,3.  11,78 
22.41,72  3.  11,75 
57-  8,513.11,82 


,11 
,36 
,23 
,34 
,40 

,07 
,07 
,18 
,07 

,22 


,33 


,26 
,33 
,32 
,30 


■l-,13 
+  ,19 


-,13 
+  ,09 
-,09 
■H,16 


,29 
,37 
,17 
.45 

,47 


,56 


,48 
,19 
,13 
,40 

,37 


+  ,26, 

-.17 

-,20 


s  " 


1 

3 

3 

3 

13 

1 
1 
1 
1 


7 
10 


1 

8 

1 

11 


2 
2 
10 
2 
2 


2 

12 

1 

2 

4 


25 
2 
2 


Adopted 
Rate. 


,25 


,20 


,31 


,13 


,11 


Error  of 
assumed  R.A. 


,38 


,20 


•,19 


+  ,05 

-I-  ,10 

-  ,08 

-  ,04 

-  ,01 

-  ,05 
,00 

-  ,07 

-  ,10 
+  0,7 
■I-   ,12 

■fO,8 

+    ,08 


+    ,05 

-  ,02 
,00 

-  ,02 


1,6 


+ 

,03 

- 

,01 

- 

0,6 

+  0,1 

+ 

,01 

- 

,05 

+ 

,01 

- 

,03 

+ 

,04 

- 

0,4 

- 

1,2 

_ 

.09 

- 

,08 

+ 

,06 

+ 

,05 

+ 

,05 

- 

1,4 

-1,6 


+ 

,09 

- 

,08 

■h 

,02 

+ 

.14 

- 

,07 

- 

1,6 

- 

,07 

+ 

,02 

,00 

+ 

,07 
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Day  of 
Observation. 


Oct.  23 


Oct.  24 
Oct.  27 
Oct  28 


Oct.  29 


Nov.    2 


Star's  Name. 


Nov.    3 


Nov.    4 


Nov.    5 


a  Pegasi 

a  Andromedffi  .. 

Polaris 

a  Arietis 

Aldebaran 

Polaris  S.P 


a  Pegasi ... 

Polaris 

a  Arietis . . . 
Polaris  S.P. 
Arcturus... 


a  AquiliE 

Polaris  S.P 

a  Ophiuchi .... 

a  Aquilae 

a^  Capricorni .  . 

ft  Aquarii 

a  Aquarii 

a  Pegasi , 

a  Andromedae  . . . 

Polaris 

Regulus 


Kediiced  Time 
of  Transit. 


h.      m. 


a'  Capricorn! 

ft  Aquarii 

a  Aquarii 

a  Pegasi 

a  AndroraedsB  . . 

Polaris 

a  Arietis 

Polaris  S.P 

a  Aquilae 

a^  Capricorni. . . . 

ft  Aquarii 

a  Aquarii 

a  Androraedte  . . 

Polaris 

a  Arietis 

Polaris  S.P 

Arcturus 


a  Ophiuchi . .  .  . 
a  Andromeda?  . 

Polaris 

u  Arietis 

a  Aquilae 

a^  Capricorni. . . 

ft  Aquarii 

a  Aquarii 

a  Pegasi 

a  AndromedtB  . 

Polaris 

a  Arietis 


22  .  53  . 

23  .  56  . 
0.57. 
1.54. 
4.23. 

12  .  57  . 


11,99 
31,64 

42,8 
31,75 
5,33 
43,1 


Apparent  A.  R. 


A.    >n.      «. 


Clock 
Slow. 


Clock's 
losing  Kate. 


22.56.23,64  3.  11,65 

23  .  59  .  43,36J3  .  11,72 

1  .  0.54,6  |3.  11,8 

1  .57.43,34!3.  11,59 

4.26.  17,10  3.  11,77 

13.  0.54,6  3.  11,5 


19  .  39  •  22,21 
12  .  57  .  44,8 


17. 
19- 
20. 
21  . 

21  . 

22  . 
23. 

0. 
9- 


23  .  55,61 
39  .  23,00 
5.31,31 
19  •  30,94 
53  .  57,71 
12,99 
32,67 
44,9 
12,75 


53. 
56. 
57. 
56. 


19  .  42  .  33,85 
13.  0.54,0 


3.  11,64 
3.  9,2 


22.53.13,23 

0  .  57  .  44,5 

1  .  54  .  33,07 
12  .  57  .  44,  4 
14.  4.47,23 


17 
19 
20 
21 
21 
22 
23 
1 
9 

22 

1 

1 

13 

14 


.27.  6,30'3. 
.  42  .  33,78J3  . 
.  8.42,113. 
,  22  .  41,63  3  . 
.  57  .  8,44  3  . 
.  56  .  23,58  3  . 
.  59  -  43,34  3  . 


20. 
21  . 

21  . 

22  . 
23. 

0. 

1  . 

12. 

19. 
20. 
21  . 
21  . 
23. 

0. 

1 
12 
14 


5.32,7020. 
19.32,18J21  . 
53  .  59,0521  . 
53  .  14,1922  . 
56 .  33,9723  . 


57  .  44,3 
54 .  34,26 
57  •  44,4 


0. 

59. 

56. 
0. 

57. 
.    0. 

.    7. 

8. 
22. 
57. 
56. 
59. 

0. 
57. 


53,9 
23,21 

23,57 

53,7 

43,39 

53,7 

57,55 


42,03,3 
41,55:3 
8,38J3 
23,533 
43,29  3 


52,7 
43,41 
0 .  52,7 


39  •  25,08  19  . 
5  .  33,44  20  . 
33,1921  . 
59,98  21 
34,88  23 
45,6  t   1 
35,22!   1 
57-4.5,5  !l3 
4.49,58;14 


42  .  33,69  3  . 
8.  42,01  3. 
41,54  3. 
8,37  3  . 
43,29  3  . 
52,5  13, 
43,42  3  . 


17-23.  58,3017.27 
23  .  56  .  35,48  23  .  59 


52,5  \3. 
57,59  3  , 

6,22  3  , 
4.3,27  3  . 


0  .  57  •  46,0      1.0.  52,2    3 

1  .  54  .  35,79    1  .  57  .  43,40  3 


19- 
20. 
21. 
21  . 
22. 
23 

0 

1 


39 
5 
19 
54 
53 
56 
57 


26,25 

34,48 

34,16 

0,94 

.  16,13 

.  3.5,88 

46,6 


54.36,11 


19. 
20. 
21  . 
21  . 
22. 
23. 

1  . 

1 


42 

8 
22 
57 
56 


33,65  3 

41,99 

41,51 

.    8,33 

23,49 

.  59 .  43,26 

.    0.51,9 

.  57  -  43,41 


10,69 
10,78 
10,80 
10,69 
10,73 
10,59 
10,67 
9,0 
10,46 

10,34 

9,2 

.  10,32 

9,3 

■  10,32 

9,33 
.  9,37 
•    9,33 

■  9,34 
-  9,32 
.    8,4 

.  9,15 
.    8,3 

8,61 

8,57 

8,35 

8,39 

8,41 

6,9 

8,20 

7,0 

8,01 

7,92 

7,79 

6,2 

7,61 

7,40 

7,51 

7,35 

7,39 

7,36 

7,38 

5,3 

7,30 


+    ,06 

-  ,15 

-  ,23 


-    ,14 


-  ,06 

-  ,21 

-  ,17 

-  ,21 

-  ,22 

-  ,21 

-  ,21 

+  ,07 

-  ,25 

-  ,21 

-  ,20 

-  ,29 

-  ,26 

-  ,28 

-  ,25 

-  ,27 

-,30 


-  ,36 

-  ,76 

-  1,02 

-  ,94 

-  ,91 

-  ,95 

-  ,46 

-  ,40 

-  ,62 

-  ,59 

-  ,60 

-  ,53 

-  ,50 

-  ,50 

-  ,66 

-  ,41 

-  ,31 


la 


Adopted 
Kate. 


9 

4 
7 
5 
5 
5 
5 

22 

1 

6 

9 

5 
5 
5 
4 
5 


2 
2 
2 
2 
S 
1 


Error  of 
assmned  R.A. 


•,22 


-,79 


-,50 


•,38 


-  ,09 

-    ,01 

-hO,l 

-    ,12 

+    ,01 

-0,1 

+  ,07 

-1,5 

-    ,01 

+    ,10 

+    ,12 

+    ,03 

+    ,07 

-    ,06 

+    ,03 

-1,6 

-  ,09 

-  ,09 

-1,2 

-    ,08 

-1,0 

+    ,03 

-    ,01 

+    ,07 

+    ,05 

+    ,09 

+    ,11 

-0,8 

,00 

-0,5 

-h    ,05 

+    ,02 

-    ,16 

-    ,10 

-    ,01 

-1,5 

-    ,16 

-1,0 

+    ,05 

-1-    ,03 

-t-    ,04 

-1,5 

-    ,10 

-    ,03 

+    ,09 

-    ,05 

,00 

-    ,02 

+    ,02 

,03 
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Day  of 
Observation. 


Star's  Name. 


Nov.     C 
Nov.     7 


Nov.    8 


Nov.    9 


Nov.  11 
Nov.  12 

Nov.  13 


Nov.  U 

Nov.  15 


Nov.  16 


Polaris  S. P.. . 
Arcturus 

a  Aquilae 

a'  Capricorni  . 

/3  Aquarii 

a  Aquarii 

a  Pegasi 

a  Andromedae 

Polaris 

a  Arietis 

/3  Aquarii 

a  Aquarii 

a  Pegasi 

a  Andromedae 

Polaris 

a  Arietis 

Polaris  S. P.. . 
Arcturus 

a*  Capricorni . 

/3  Aquarii 

a  Aquarii 

a  Pegasi 

a  Andromedae 

Polaris 

a  Arietis 

Polaris  S.P... 

Polaris  S.P... 
Arcturus 

a  Ophiuchi. . . 

a  Aquilae 

u'  Capricorni . 

/3  Aquarii 

a  Aquarii 

a  Pegasi , 

a  Andromedae 

Polaris 

a  Arietis 

Polaris  S.P... 
Arcturus 

Polaris  S.P... 
Arcturus 

/3  Aquarii 

a  Aquarii 

a  Pegasi 

Polaris 

a  Arietis 

Polaris  .S.P... 
Arcturus. 

a  Ophiuchi . . . 

u  Aquilae 

a'  Capricorni.. 


Reduced  Time 
of  Transit. 


h .    m.      s. 


12.57.45,3    13. 
14.    4.50,49,14. 


Apparent  R.A. 


h.     m.      s. 


19 
20 
21 
21 
22 
23 
0 
1 

21 
21 
22 
23 
0 
1 
12 
14 


39.26,66jl9 
5.35,15,20 


19 
54 
53 
56 
57 
54 


34,60,21 

1,4821 

16,5422 

36,41  23 

1 

1 


45,3 
36,72 


,    0.51,6 
,    7.57,62 

,  42  .  33,62 
,  8.41,95 
,  22  .  41,47 
57.  8,31 
56 .  23,46 
,  59  ■  43,25 

0.51,3 
,  57  .  43,42 


19-34,87  21 
54.  1,58,21 
53  .  16,85,22 
56.36,5623 


57  •  45,1 
54 .  36,88 
57  •  44,2 


4.50,93,14 


,22 
.57 
.56 
59 
,  0 
.57 
,  0 
.    7 


Clock 
Slow. 


41,463. 
8,293. 
23,45  3  . 
43,24  3  . 
51,0  3. 
43,42  3  . 
51,0 
57,65 ; 


20.    5.35,49j20 
21  .  19  .35,00121 


21  , 

22  . 
23. 

0. 
1  , 


54, 
53, 
56. 

57. 
54, 


8. 
22. 
1,83:21.57. 
16,9622.56. 
36,6023.59- 


43,0 
37,05 


12  .  57  .  43,6 

12  .  57  .  44,6 
14.    4.51.22 


n  .23. 
19-39. 
20.  5. 
21.19. 
21 .54. 

22  .  53  , 

23  .  56 , 
0.57, 
1  .54, 

12.57. 
14.    4. 


0 
57 


41,92 
41,45 
8,28 
23,44 
43,22  3 
50,6 
43,44 


13.    0.50,0 


13. 
14. 


59,6117 

26,99  19 
35,22,20 
34,9121 
1,6221 
17,I0]22 
36,63  23 
43,2 
36,90 
41,9 
,51,21 


0 

7 

27 
42 
8 
22 
57 
56 


12.57-41,9 
14.    4.51,31 


21  , 
21  . 
22. 

0. 

1  , 
12, 
14, 


19 
54 
53 
57 
54 
57 
4 


35,28 
2,14 
17,22 
41,5 
37,39 
41,6 
51,91 


17.24.  0,35 
19..S9.27,70 
20.    5.36,15 


49,6   3 
57,703 


6,15  3. 
33,54i3  . 
41,863. 

3. 

3. 

3. 

3. 

3. 

3. 

3. 

3. 


41,39 
8,22 
23,38 
59-43,19 

0  -  49,2 

57  .  43,44 

0 .  49,2 

7  .  57,71 


13.  0.48,8 

14.  7.57,72 


22  .  41,36 
.57.  8.19 
.  56 .  23,36 

0.48,5 

57  -  43,44 

0.48,5 

7.57,75 


17.27.  6,143 
19.42.33,49,3 
20.    8.41,82^3 


6,3 
7,13 

6,96 

6,80 

6,87 

6,83 

6,92 

6,84 

6,0 

6,70 

6,59 

6,71 

6,60 

6,68 

5,9 

6,54 

6,8 

6,72 

6,43 

6,45 

6,45 

6,48 

6,62 

7,6 

6,39 

6,4 

5,0 
6,48 

6,54 

6,55 

6,64 

6,48 

6,60 

6,28 

6,56 

6,0 

6,54 

7,3 

6,50 

6,9 
6,41 

6,08 

6,05 

6,14 

7,0 

6,05 

6.9 

5,84 

5,79 
5,79 
5,67 


Clock's 
losing  Rate. 


-,29 

-,22 
-,35 

-,24 
-,28 
-,22 
-,27 

-,30 

-,28 
-,12 
-,32 
-,16 

-,16 

-,21 

-,37 
-,42 
-,26 
-,12 
-,06 

-,15 


-,06 

-.15 
-,07 
+  ,05 
■H.Ol 
■f,04 
-,05 
-.01 

■I- ,04 

■h,01 

-,09 

-,20 
-.27 
-,07 

-,24 
-.57 

-,25 
-,25 
-..■32 


Z  o 


2 
2 
2 
2 
2 
2 


Adopted 
Rate. 


■,24 


Error  of 
assumed  R.A. 


-,20 


,00 


-.36 


-0,7 
+   ,18 

+  ,07 

-  ,09 

-  ,01 

-  ,04 
+  ,06 

-  ,01 
-0,8 

-  ,13 

-  ,10 
+    ,03 

-  ,07 
+  ,02 
-0,8 

-  ,10 
+  0,3 
+   ,18 

-  ,06 

-  ,03 

-  ,03 
+  ,01 
■I-  ,16 
■H,2 

-  ,05 


1,5 
,04 


+  ,02 
+  ,03 
+    ,12 

-  ,04 
+    ,08 

-  ,24 
+    ,04 
-0,5 
+    ,02 
•t-0,8 

-  ,02 


+  0,7 

+    ,22 

-  ,01 

-  ,03 
+    ,07 
+  1,0 
+    ,03 
+  1,0 

,00 

,00 
+    ,03 

-  ,08 
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Day  of 

Observation. 


Nov.  16 


Nov.  17 


Nov.  18 


Star's  Name. 


Nov.  19 


Nov.  20 


Nov.  23 


Nov.  24 


Nov.  26 

Nov.  27 
Nov.  28 

Nov.  30 
Dec.     i 


Dec. 


/3  Aquarii 

a  Aquarii 

a  Pegasi 

a  AndromediB . 

Polaris 

a  Arietis 


Polaris  S. P. 
Areturus 


/3  Aquarii 

a  Aquarii 

a  Pegasi 

a  Andromedae. 

Polaris 

a  Arietis 


Reduced  Time 
of  Transit. 


h,     m.      s. 


a  Ophiuchi. .  .  . 

a  Aquilae 

«'  Capricorni... 

/3  Aquarii 

a  Aquarii 

a  Pegasi 

a  Andromedse. 

Polaris 

Aldebaran 


a  Aquilae 

o'  Capricorni. 
a  Pegasi 


Polaris  S.P. 


«  Aquarii 

a  Pegasi 

a  Andromedae. 

Polaris 

a  Arietis 


Polaris  S.P. 
Areturus. . . 


Polaris. 


Polaris 

Polaris  S.P. 
Areturus. . . 


(3  Virgiuis 


a  Aquarii 

a  Pegasi 

a  Andromedre. 

Polaris 

a  Arietis 

Areturus 


(I  Ophiuchi . . 

Polaris 

a  Arietis... . 
Areturus. . . . 


21  . 
21. 
22. 
23. 

0. 

1  , 


19 

54 
53 
56 

57 


35,65 
2,49 

17,63 
.  37,58 
,42,0 


54 .  37,84 


12  .  57  •  43,6 
14  .    4  .  52,90 


Apparent  A.TJ. 


A.    m.    s. 


21  . 
21  , 
22. 
23 
1 


Clock 
Slow. 


Clock's 
losing  Rate. 


22  .  41,35 
57.  8,18 
56  .  23,34 
59 
0 


21 
21 
22 
23 
0 
1 


19  •  36,71 

54. 

53. 

56. 

57. 

54. 


17-24. 
19.39. 


20. 
21  . 
21  . 
22. 

3. 

0. 

4. 


5. 

19 
54 
53 
56 
57 
23 


3,52 
18,71 
38,53 
44,1 
38,89 

1,91 
29,27 
37,67 
37,19,21 
4,15:21 
19,30j22 
39,13  23 
1 
4 


43,16 
48,0 
1  .  57  .  43,45 

13.  0.47,6 

14.  7.57,77 


21 .22. 
21 .57. 
22 . 56 . 
23  .  59  . 

1  .  0. 

1  .57 


41,33  3 
8,15  ' 
23,32 
43,14 

47,2 
43,44 


43,4 
13,56 


19  .  39  .  30,09 
20.  5.38,20 
22  .  53  .  19,88 

12.57-41,2 


21  . 
22. 
23. 

0. 

1  . 

12, 
14. 


54 
53 
56 
51 
54 


.27 
.42 
-  8 
.  22 
•  57 
..56 
■  59 
.  0 
.26 


6,13 
33,46 
41,78 
41,29 

8,14 

23,31 

43,13 

,46,7 

17,60 


19  •  42  .  33,45 
20.  8.41,77 
22  .  56  .  23,29 

13.  0.44,8 


3,51 

18,75 
38,48 
40,7 
38,82 


57  -  38,7 
4  .  52,17 


21  . 
22. 
23. 

1  . 

1  . 

13. 
14. 


0  .  57  •  38,3 


57  •  36,5 
57  •  35,8 
4  .  52,59 


1 1  .  38  .  50,56 


21  . 
22. 
23. 

0. 

1  . 
14. 


54 
53 
56 
51 
54 
4 


3,02 
18,16 
38,09 
33,8 
38,57 
53,09 


57.  8,07 

56  .  23,23 
59  -  43,06 

0 .  44,3 

57  -  43,43 

0  .  43,3 
7  .  57,94 


1.0.  42,7 

1.0.  42,2 

13.  0.42,2 

14.  7.57,97 

11  .41  .55,35 


21  , 
22. 
23. 

1  . 

1  . 
14, 


57.  7,953 
56.23,113 
59 .  42,93 

0  .  38,8 
57  .  43,39 

7-58,10 


17-24.  1,3217.27.  6,143. 

0  .  57  .  33,8   1  .  0  .  38,2  3  . 

1.54.38,58  1.57.43,393. 
14.  4.. 03,12  14.  7-58,12;3. 


5,70 

5,69 

.5,71 

.5,58 

6,0 

5,61 

4,0 

4,87 

4,62 

4,63 

4,61 

4,61 

3,1 

4,55 

4,22 

4,19 
4,11 
4,10 

3,99 
4,01 
4,00 

o  o 

4,04 

3,36 
3,57 
3,41 

3,6 

4,56 

4,48 

4,58 

3,6 

4,61 

4,6 

5,77 

4,4 

5,7 
6,4 
5,38 

4,79 

4,93 

4,95 

4,84 

5,0 

4,82 

5,01 

4,82 
4,4 
4,81 
5,00 


■,38 

,36 

•,43 

■,33 

-,44 


■,48 

■,54 
,53 
,55 
,48 

■  ,53 

■  ,52 
,53 

-,52 
■,52 
-,64 
,60 
■,6l 


■,83 

■,54 

,60 


+  ,11 
+  ,27 
+  ,12 

•)-,01 


+  ,10 


,20 


+  ,04 
+  ,05 
+  ,03 

+  ,02 
-,06 

4  ,04 

-,01 
-,01 


10 
10 

10 

10 
6 

IC 

1 
1 


Adopted 
Rate. 


•,53 


,59 


Error  of 
assumed  R.A. 


-,70 


+  ,35 


+  ,20 


-,24 


,00 


,00 


,00 


-  ,03 

-  ,03 
,00 

-  ,11 

+  0,3 

-  ,05 

-0,9 
+    ,05 

-  ,04 

-  ,02 

-  ,01 
+  ,01 
-1,5 

-  ,01 

+  ,03 

+  ,05 

-  ,02 
,00 

-  ,09 

-  ,05 

-  ,03 

+    ,12 

-  ,13 
+  ,10 
+    ,02 

-0,8 

+    ,03 

-  ,06 
+    ,02 
-1,0 
+    ,02 

-1,2 


-1,5 

+  0,2 
+  1,0 


+  ,05 

+  ,07 

-  ,04 

-  ,06 
+  ,13 

-  ,06 

-  ,07 
+  ,06 
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i 


» 


i 


» 


Day  of 
Observatiou 


Dec.      I) 
Dec.     7 

Dec.     8 
Dec.     9 

Dec.   10 

Dec.  12 

Dec.  13 


Dec.   U 


Dec.   1.5 


i    Dec.   17 


Dec.   18 


Star's   Name. 


a  Ophiuchi . .  .  . 
a  Aquilee 

Polaris 

a  Arietis 

Aldebaran 

Arctiirus 

Polaris 

a  Arietis 

Aldebaran 

a  Aquilae 

n  Pegasi 

Polaris 

a  Pegasi 

a  Andromedae. 

a  Arietis 

Polaris  S.P 

Arcturus 

a  Ophiuchi. . . . 

o  Aquilas 

a  Pegasi 

a  Andromeda;. 

Polaris 

a  Arietis 

Aldebaran 

Polaris  S.P.... 
Arcturus 

a  Aquarii 

a  Pegasi 

a  Andromeda;. 

Polaris 

a  Arietis 

Arcturus 

a  Aquils 

a  Arietis 

Aldebaran 

Polaris  S.P 

Arcturus 

c  Ursffi  Minoris 

a  Aquilo; 

a  Aquarii 

a  Pegasi 

a  Andromedsp. 

Polaris 

a  Ophiuchi .... 

i  Vraae  Minoris 

a  Aquilse 

a  Aquarii 

a  Pegasi 

Polaris 

a  Arietis 


Reduced  Time 
of  Transit. 


A. 


Apparent  A.R. 


Clock 
Slow. 


h. 


17 .2^.  1,25  17-27.  6,15. '5.  4,90 
19  •  39  .  28,38  19 .  42  .  33,31  3  .    4,93 


22. 
23, 
1  . 
12. 
14. 


18. 

19. 
21  . 
22. 
23. 
0. 
17. 

18. 

19. 

21  . 

22. 
0, 
1  . 


57. 
54. 
23. 


31,9 

38,52 

12,93 


1.0.  36,9 
1  .  57  •  43,37 
4.26.17,81 


0  .  57  .  29,1 

1  .  54  .  37,81 
4  .  23  .  12,27 


1.0.  35,6 


19.39.27,58.19.42.33,29 

22.53.17,25  22.56.23,02 

0.57.31,7   1.  0.35,0 


53 

56, 

54 

57. 

4. 


16,5422.56. 


36,32 
36,87 
27,4 
51,31 


23  .  59 


17 
19 

22  .  53  , 

23  .  56 . 
0.57. 
1  .54. 
4.23. 

12.57. 
14.    4. 


23  .  59,14 
39.26,17 
15,91 
35,70 
27,0 
36,27 
10,62 
26,7 
51,00 


23,00 
42,81 


1  , 
13. 
14. 

17. 

19. 

22. 

23. 
1  , 
1  . 
4. 

13. 

14. 


57  .  43,35 
0.33,7 
7-58,31 


6,193 
33,28  " 

22,99 

42,80 

33,0 

43,34 

26.  17,86 

0 .  33,0 

7  .  58,34 


21  .54.  0,68  21  .57-  7,83 
22.. 53.  15,75  22.56.22,98 
23  .  56  .  35,48  23  .  59  .  42,78 


0 .  57  •  26,0 

1  .  54  .  35,92 
14.    4.51,13 

19    39.  26,12 

1  .  54  .  36,01 

4  .  23  .  10,48 

12.57.21,9 

14.    4.50,97 


23. 

39. 
54. 
53. 
56. 
57. 
23. 

23. 
39. 
54, 
53. 
57. 
54. 


7,8 
26,03 

0,.36 
1.5,68 
35,38 
25,6 
58,87 

8.1 
25,99 

0,43 
15,70 
23,4 
36,08 


1.0.  32,3 

1  .  57  .  43,33 

14.    7-58,36 


42. 

57. 

26. 

0. 


14.    7 


18 
19 
21 
22 
23 
1 
17 

18 

19 

21 

22 

1 

1 


26, 
42, 
57. 
56 
59. 
0, 
27. 


33,27 

43,32 

17,87 

31,6 

58,38 

12,8 
33,27 

7,80 
22,93 
42,74 
30,2 

6,24 


26  .  12,7 
42  .  33,27 
57.    7,79 
56 .  22,92 

0.29.5 
57  .  43,30 


5,0 

4,85 
4,88 


14.    4.52,9614.    7-58,203.    5,24 


3.    6,5 
1.57-  43,36  3  .    5,55 
4.26.17,82  3.    5,55 


5,71 
5,77 
3,3 

6,46 

6,49 

6,48 

6,3 

7,00 

7,05 

7,11 

7,08 

7,10 

6,0 

7,07 

7,24 

6,3 

7,34 

7,15 

7,23 

7,30 

6,3 

7,41 

7,23 

7,15 

7,31 

7,39 

9,7 

7,41 

5,0 

7,24 

7.44 

7.25 

7,36 

4,6 

7,37 

4,6 

7,28 

7.36 

7,22 

6,1 

7,22 


Clock's 
losius  Rate. 


+  ,08 
+  .10 


+  ,02 
+  ,05 

+  ,08 


+  ,35 
+  ,33 

+  ,19 
+  ,14 


+  ,34 
+  ,21 
+  ,31 

+  ,44 

+  ,31 
+  ,47 
+  ,62 
+  ,61 

+  ,59 

+  ,42 

+  ,34 

+  ,22 
+  ,15 
+  ,20 

+  ,34 
-,11 

+  ,02 
-.10 
+  ,08 

+  ,18 


+  ,05 
+  ,10 
+  ,01 
+  ,02 

+  ,06 


+  .04 
-,08 
-,03 

-,03 


^  2. 
•2  S- 

SO 


1 

16 


10 
1 
1 

1 
1 

2 
1 
2 


Adopted 
Rate. 


Error  of 
assumed  R.A 


,00 


+  ,35 


+  ,29 


,33 


,54 


+  ,09 


,00 


+  ,10 


,00 


.02 


-  ,04 

-  ,01 


-    ,01 
+    ,01 

-  ,09 


+    ,05 
+    ,05 

,00 
,00 


+  ,01 
+    ,02 

-  ,02 
-0,6 
+    .09 

+  ,07 
+    ,08 

-  ,03 

-  ,03 
-1,2 

-  ,10 
+  ,01 
-1,1 

-  ,11 

-  .11 

-  ,04 
+    ,03 

+    ,13 

-  ,04 

-  ,12 
+  ,04 
+    ,12 


-  ,08 
+  ,12 

-  ,07 
+  ,04 

+    ,05 

-2,7 

-  ,03 
+    ,05 

-  ,09 
-1,2 

-  ,09 


n2 
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Day  of 
Observation. 


Dec.   18 


Dec.  19 


Dec.  21 


Dec.  22 


Dee.  23 


Dec.  24 


Dec.  31 


Star's  Name. 


Aldebaran. . . 
h  Ursae  Min. 
Polaris  S. P.. 
Arcturus. . . . 


S.P 


a  Aquilae 

a  Aquarii 

a  Pegasi 

«  Andromedae. 
Polaris 


*a  Aquiloe 

a  Aquarii 

a  Pegasi 

a  .\ndromeda' . 

Polaris 

a  Arietis 

Aldebaran 


a  Arietis. .  . 
Aldebaran. . 
Polaris  S.P. 
6  Bootis . . . . 
a  Ophiuchi . 


a  Aquilae 

a  Aquarii 

a  Pegasi 

a  Andromedae . .  . 

Polaris 

a  Arietis 

Aldebaran 

Polaris  S.P 

Arcturus 


Reduced  Time 
of  Transit. 


4.23.  10,50 
6.23.    3,0 
12  .  57  .  23,3 
14.    4.51,06 


Apparent  A. R. 


h.    m.      s. 


Clock 
Slow. 


4.26.  17,87  3 
6.26.  12,7 

13.  0.29,5 

14.  7-58,47 


19-39 
21 . 54. 
22.53.  15,60 
23  .  r>6  .  35,41 
0  .  57  .  23,2 


25,93  19  , 

0,60  21. 

22, 

23. 

1  , 


a  Aquilae.  .. 
a  Aquarii.. , 

Polaris 

Polaris  S.P. 
Spica 


a  Aquilae  . . , 
ta  Serpentis . 


19 

21 

22 

23 

1 

1 

4 

1 

4 
13 

14 
17 


42 
57 
56 
59 
0 


33,263, 
7,78  3 , 
22,913, 
42,70,3  . 
28,8 


26,09  19  . 
0,78  21  . 
15,91  22  , 
35,84|23  , 
21,3 
36,51 


,42 
.57 
56 
■  59 
.  0 
,57 
,26.11,26 


57. 

26, 

0. 

37, 

27. 


19  -  42  . 

21.57. 

22  .  56  . 

23  .  59  ■ 


1  , 
1  . 

4. 
13, 
14. 


0 

57 

26 

0 

7 


19-42 
21  .57 
1  .  0 
13.  0 
13.16 


37,83 
12,44 
21,6 
32,37 
1,46 

28,54 
3,16 
18,27 
38,02 
20,8 
38,76 
13,43 
21,3 
54,74 

29,66 
4,20 
21,9 
21,7 
17,23 


19  .  42  .  36,44 
15.36.    1,98 


42  .  33,27 
57.  7,76 
56  .  22,88 
59  ■  42,67 

0 .  27,3 
57 .  43,27 
26.17,90 


1  .  57  -  43,26 

4.26,17,90 

13.    0.26,6 

14.37-37,28 

17.27.    6,29 


19- 
21  . 
22. 
23. 

1  . 

1  . 

4. 
13. 
14. 

19. 
21  . 
1  . 
13. 
13. 


42. 
57. 
56. 
59- 

0. 
51 . 
26. 

0. 

7. 


33,27 
7,74 
22,86 
42,64 
25,9 
43,25 
17,90 
25,9 
58,63 


42  .  S3,27 

57.    7,73 

0.25,1 

0  .  25,1 

16.20,14 


19  .  42  .  33,29 
15-35.58,30 


7,37 
9,7 
6,2 
7,41 

7,33 
7,18 
7,31 
7,29 
5,6 

7,18 

6,98 

6,97 

6,83 

6,0 

6,76 

6,64 

5,43 

5,46 

5,0 

4,91 

4,83 

4,73 

4,58 

4,59 

4,62 

5,1 

4,49 

4,47 

4,6 

3,89 

3,61 

S,53 

3,2 

3,4 

2,91 

-3,15 
-3,68 


Clock's 
losing  Rate. 


«  o 


-    ,01 


,00 

+  ,05 

-  ,18 
+  ,09 

-  ,03 


1,33 
1,18 


1,22 
1,20 
1,19 
1,10 

0,94 
0,99 


1,12 
1,05 


-0,97 


Adopted 
Rate. 


1,25 


-1,18 


-1,03 


Error  of 
assumed  R.A. 


-,97 


+  ,06 
-1-2,4 
-1,1 
+    ,11 

+   ,04 

-  ,11 
-h    ,02 

,00 
-1,7 

■^  ,07 

-  ,01 
■^  ,03 

-  ,05 

-  ,02 

-  ,01 

-  ,08 
+    ,07 

0,0 

-  ,02 
■I-    ,02 

-^  ,02 

-  ,04 
■h    ,02 

+  ,09 

■1-0,6 
-I-    ,05 
-H    ,13 
+  0,6 

-  ,03 

-  ,16 

-  ,06 
-0,3 
•f  0,5 

-  ,02 


*  On  Dec.  20  the  clock  was  stopped  for  the  purpose  of  being  cleaned.     It  was  then  screwed  more 
firmly  to  its  pier. 

t  After  this  observation  the  pendulum  bob  was  lowered. 


CORRECTION  OF  THE  ASSUMED  RIGHT  ASCENSIONS 

OF   KNOWN  STARS. 
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1  HE  quantities  in  the  last  columns  represent  the  excess  of  the  Clock 
Slow  given  by  each  particular  star  above  that  given  by  the  mean  of  all 
the  stars  observed,  or  (neglecting  errors  of  observation)  they  represent  the 
errors  in  the  assumed  Right  Ascension  of  each  star.  To  determine  the 
error  in  the  assumed  Right  Ascension  from  all  the  observations  made  in 
the  year,  these  errors  for  each  star  are  collected  and  divided  into  two 
groups:  one  comprehending  the  determinations  from  days  in  which  Polaris 
or  S  Ursae  Minoris  was  observed  at  both  passages,  the  other  including  all 
the  remaining  determinations.  The  mean  of  these  is  taken,  giving  to  each 
of  the  former  class  double  of  the  weight  which  is  given  to  those  of 
the  latter  class :  and  this  mean  is  considered  to  be  the  true  error  in 
the  star's  assumed  place.  For  Polaris  and  ^  Ursas  Minoris  (where  a  small 
error  in  the  position  of  the  instrument  would  aflfect  considerably  the 
result  of  the  observation)  the  observations  of  the  first  class  only  are 
used. 

In   this   way   the   following   errors  are  found: 

From      3  observations   the   A.R.  of  /3  Ceti  is   too   great   by  +  0',01 

111    Polaris    -0,52 

41    a  Arietis -0,02 

7  a  Ceti  -0,04 

49  Aldebaran  +0,04 

2  /3  Tauri +0,05 

45   a  Orionis  -0,03 

50   Castor +0,03 

47   Procyon -0,04 

63  Pollux  +0,02 

18   a  Hydra;  +0,02 

44  Regulus +0,02 
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From    30  observations   the   A.R.    of  /3  Leonis is  too  great  by  -  0',05 

20  Spica -0,06 

73  Arcturus  +0,04 

13  e  Bootis +0,02 

15  a'^Librse -0,05 

28  ^  Ophiuchi +0,20 

23  Antares  0,00 

49  a  Ophiuchi -0,02 

35  ^  Ursa;  Minoris  -0,33 

52  oAquilae -0,02 

39  a^  Capricorni -0,02 

23  /3  Aquarii 0,00 

37  a  Aquarii  -0,03  ^ 

35   aPegasi -0,03  t 

24 a  Andromedas +0,02  § 

A' 

Applying  these  corrections  to  the  assumed  Right  Ascension  of  the  stars 
(given  in  the  beginning  of  this  Section)  the  following  catalogue  is  formed. 
As  I  have  no  means  of  determining  absolute  Right  Ascensions,  my 
observations  are  responsible  only  for  the  differences  of  Right  Ascension. 
The  general  basis  of  the  catalogue  is  the  series  of  mean  places  given  with 
the  Apparent  places  in  the  Nautical  Almanac  for  1829-  The  quantities 
in  the  two  next  columns  are  those  which  must  be  applied  algebraically 
to  my  Right  Ascensions  to  form  those  of  Mr  Pond  (catalogue  of  720 
stars,  Greenwich  Observations  1829),  and  those  of  Bessel  {Berliner  Astrono- 
misches  Jahrbuch,  1831).  The  precessions  are  from  the  Astronomical 
Society's  Catalogue.  The  stars  to  whose  names  the  mark  f  is  fixed,  are 
those  whose  Right  Ascensions  were  determined  by  the  Cambridge  Obser- 
vations of  1829  and  1830,  but  which  have  not  been  observed  in  1831 
sufficiently  to  authorize  any  alteration  in  the  Right  Ascensions. 
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Star's  Name. 


Mean  R.A.  Jan.  1, 1831 
by  Cambridge 
Observations. 


Dift".  of 
Greenwich  R.A. 


Diff.  of 
Bessel's  R.A. 


Annual 
Precession. 


t/3Ceti 

Polaris 

a  Arietis 

o  Ceti 

+  a  Persei 

Aldebaran 

+  Capella 

a  Orionis 

t  Sirius 

Castor 

Procyon 

Pollux 

a  H  ydrae 

Regulus 

t «  Ursae  Majoris . .  .  . 

/3  Leonis 

Spica 

Arcturus 

(  Bootis 

a^  Librae 

fa  Coronoe  Borealis. 
t  a  Serpentis 

i  Ophiuchi 

Antares 

a  Ophiuchi 

0  Ursae  Minoris  . . . 

+  u  Lyrae 

t/3  LyrsD 

a  Aquilae 

t/J  Aquila; 

ft'  Capricorn! 

toCygni 

/3  Aquarii 

a  Aquarii 

a  Pegasi 

a  Andromedie 


0 
0 
1 

2 
3 

5 

5 

6 

7 

7 

7 

9 

9 

10 

11 

13 

14 

14 

14 

15 

15 

16 

16 

17 

18 

18 

18 

19 

19 

20 

20 

21 

21 

22 

23 


35 
59 
57 
53 
12 
26 

4 
46 
37 
23 
30 
34 
19 
59 
53 
40 
16 

7 
37 
41 
27 
35 

5 
19 
27 
26 
31 
43 
42 
47 

8 
35 
22 
57 
56 
59 


6,38 
47,12 
39,97 
27,34 
18,03 
14,02 
13,16 

1,65 
42,13 
48,46  § 
27,21 
57,94 
17,11 
21,98 
13,73 
26,20 
18,22 
57,48 
36,52 
32,77 
32,24 
57,09 
29,85 

3,68 

5,71 
48,33 
13,15 
50,58 
32,39 

0,82 
40,43 
40,49 
39,59 

6,27 
21,03 
40,18 


-0,11 
+  0,40 
-0,14 
-0,14 
-0,11 
-0,09 
-0,14 
-0,11 
-0,22 
-0,13 
-0,01 
-0,03 
-0,09 
-0,05 
-0,07 
-0,09 
-0,22 
-0,11 
-0,16 
-0,14 
-0,12 
-0,10 
-0,03 
-0,25 
-0,09 
+  0,96 
-0,04 
0,00 
-0,10 
-0,03 
-0,09 
-0,07 
-0,20 
-0,09 
-0,07 
-0,06 


+  0,11  * 

-0,21 

-0,19 

-0,03 

-0,17 

-0,15 

-0,21 

-0,22 

-0,16 
-0,19 
-0,27 
-0,20 
-0,17 
-0,22 
-0,22 
-0,17 

-0,22 
-0,20 
-0,15 

-0,19 
-0,23 
+  0,52  t 
-0,14 

-0,18 
-  0,09 
-0,08 
-0,15 

-0,19 
-0,17 
-0,19 


+  2,998 
+  15,577 


3,342 
3,123 
4,221 
3,423 
4,402 
3,241 
2,643 
3,856 
3,143 
3,682 
2,948 
3,221 
3,811 
3,064 
3,147 
2,731 
2,621 
3,305 
2,526 
2,936 
3,135 
3,639 
2,770 
19,175 
2,010 
2,211 
2,924 
2,943 
3,331 
2,040 
3,1 62 
3,082 
2,975 
3,067 


Mean  (excluding  Polaris  and  S  Ursae  Minoris) 


0,10 


0,18 


•  From  Bessel's  Tabulce  Regiomontana. 

{   The  Greenwich  and  Cambridge  Right  Ascensions  of  Castor  are  those  of  the  following  star.  | 
Bessel's  is  that  of  the  mean  of  the  two  stars,  and  therefore  is  not  immediately  comparable.  i 

X  From  Bessel's  Tabula:  Itegiomontance. 
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It  must  be  remarked  that  these  Right  Ascensions,  being  deduced  from 
the  observations  of  a  single  year,  will  be  sensibly  affected  by  an  error  in 
the  Nutation.  The  nutation  that  has  been  employed  here  is  that  of  the 
Astronomical   Society's   Catalogue,  or  9",25. 

The  Right  Ascensions  above  agree  rather  better,  upon  the  whole,  with 
Bessel's  than  with  Mr  Pond's.  For  if  the  mean  difference  is  applied 
(with  contrary  sign)  to  those,  and  if  the  remaining  differences  are  squared, 
the  sum  of  the  squares  is 

Pond 34  squares  ,1168:     mean    ,0034. 

Bessel 28  squares  ,0658 :      ,0023. 

In  general  where  the  Cambridge  Right  Ascension  differs  from  one  of 
these,  it  is  supported  by  the  other:  /3  Aquilae  is  the  only  instance  in 
which  the  difference  of  both  is  considerable  and  the  same  way,  and  even 
here  it  amounts  only  to  +,07  and  +,09- 

The  following  are  the  observed  Right  Ascensions  of  Polaris,  at  every 
transit  taken  on  a  day  when  either  Polaris  or  S  Ursae  Minoris  was  ob- 
served at  both  passages.  Great  reliance  may  be  placed  on  these  determina- 
tions, as  no  transit  was  used  in  which  Polaris  was  not  observed  on  at 
least  three  wires.  The  observed  Right  Ascensions  are  formed  by  applying 
(with  contrary  sign)  the  apparent  error  indicated  by  each  observation  to 
the  apparent  Right  Ascension  used  for  the  Clock  Error. 
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Observed  Right  Ascensions  of  Polaris. 


1831. 

k.        m.         s. 

1831. 

h.       m.         s. 

Feb.     28 

0  .  69  .  26,6 

May    31 

0  .   59  .   42,0 

March  1 

26,2 

31 

42,3 

April  17 

20,0 

June     1 

42,1 

17 

20,4 

1 

41,7 

29 

25,7 

2 

41,5 

30 

26,1 

8 

47,9 

8 

48,2 

May     4 

29,4 

19 

66,6 

4 

29,7 

19 

57,5 

5 

26,1 

21 

57,9 

6 

27,4 

21 

58,3 

6 

28,4 

26 

1   .     0  .     1,2 

7 

29,3 

26 

1,8 

8 

26,9 

9 

27,0 

July     3 

5,4 

10 

27,0 

3 

6,1 

10 

29,6 

4 

7,0 

11 

31,1 

5 

7,5 

11 

31,0 

5 

7,9 

12 

30,4 

29 

22,0 

14 

32,1 

Aug.  14 

36,3 

14 

32,7 

15 

32,0 

Sept.     3 

47,5 

21 

53,2 

15 

32,1 

22 

54,9 

16 

33,1 

24 

62,6 

16 

33,2 

25 

52,4 

n 

33,0 

26 

64,8 

17 

33,9 

18 

34,9 

Oct.     2 

63,3 

18 

34,8 

3 

54,6 
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Observed  Right  Ascensions  of  Polauis,  continued. 


1831. 

//.   >«.   *. 

1831. 

h.        m.         s. 

Oct.   4 

1.0.  55,8 

Nov.  9 

1.0.  49,4 

4 

55,8 

12 

51,1 

6 

54,4 

13 

49,7 

7 

54,4 

13 

48,4 

15 

56,9 

14 

48,1 

16 

55,9 

15 

47,5 

16 

55,2 

15 

47,5 

17 

55,6 

16 

47,7 

18 

56,4 

17 

48,5 

19 

56,5 

18 

48,7 

20 

56,6 

23 

45,6 

21 

56,5 

24 

45,3 

23 

54,5 

26 

44,5 

23 

54,7 

27 

44,2 

27 

55,5 

28 

42,0 

28 

55,5 

28 

41,2 

29 
29 

54,9 
54,7 

Dec.  12 
13 

34,3 
34,2 

Nov.  2 

53,5 

13 

34,1 

2 

53,2 

18 

30,7 

3 

54,0 

18 

30,6 

3 

53,5 

19 

30,5 

4 

53,7 

22 

26,6 

6 

52,3 

23 

25,3 

7 

52,1 

23 

25,3 

8 

51,8 

24 

25,4 

8 

50,7 

24 

24,6 

These  Right  Ascensions  are  subject  to  the  same  constant  error  as 
those  of  the  other  stars.  They  are  however  immediately  comparable  with 
those  observed  in  the  years  1828,  1829,  and  1830. 


Section    IV. 

CALCULATED    RIGHT    ASCENSIONS   OF   UNKNOWN   STARS. 
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roR  reducing  an  observation  of  a  small  star  it  is  usual  to  select  (if 
possible)  two  or  more  Known  Stars,  and  the  mean  of  the  Clock  Errors 
given  by  those  stars  (which  are  to  be  found  in  the  last  Section)  is 
supposed  to  be  the  Error  of  the  Clock  corresponding  to  the  mean  of 
their  times  of  transit.  In  selecting  these,  the  object  has  always  been  to 
take  stars  which  passed  the  meridian  at  no  great  interval  of  time  from 
the  passage  of  the  small  star,  and  at  nearly  the  same  zenith  distance : 
and  which  should  thus  eliminate  as  far  as  possible  all  uncertainty  depend- 
ing on  the  Clock  Rate  and  the  position  of  the  instrument.  I  have 
adopted  this  process  in  preference  to  the  use  of  the  Mean  Clock  Error 
given  by  all  the  Known  Stars  observed,  as  the  latter  would  frequently 
require  the  application  of  Clock  Rate  for  many  hours,  and  would  require 
very  different  corrections  for  the  position  of  the  instrument.  The  latter 
method  has  been  used  for  the  correction  of  the  places  of  the  Known 
Stars,  &c.,  as  no  other  general  method  is  applicable  to  them.  And  for 
the  Unknown  Stars,  the  difference  in  the  value  of  the  methods  is  so 
small  that  I  shall  not  hesitate  to  use  the  latter  when  it  is  found  more 
convenient  than  the  fonner.  The  Clock  Rates  used  in  this  Section  are 
those  given  as  Adopted  Rates  in  the  last  Section. 

The  Apparent  Right  Ascensions  thus  found  have  been  reduced  by  the 
Tables  of  the  Astronomical  Society's  Catalogue.  The  values  of  log  A, 
log  li,  log  C,  and  log  D,  are  the  same  as  those  emjiloyed  in  tlie  last 
Section.  For  the  stars  not  in  the  catalogue,  log  a,  log  b,  log  c,  and  log  d, 
have  been  calculated  by  the  same  formulte  as  those  used  in  forming  the 
Astronomical  Society's  numbers. 

The  Known  Stars  and  the  Unknown  Stars  have  been  always  observed 
by  the  same  person,   except   in   a  few  instances  where  one  of  the   Known 
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Stars  has  been  observed  by  myself  and  the  other  by  the  assistant.  The 
uncertainty  (from  the  different  method  of  observation)  is  in  this  case  so 
small  that  I  have  not  thought  it  necessary  to  affix  a  note. 

Each  star  has  been  described  by  the  letter  or  number  usually  attached 
to  it,  with  the  name  of  the  constellation :  or  if  it  has  none,  by  its  num- 
ber in  the  Astronomical  Society's  Catalogue :  or  if  it  is  not  there,  by  its 
number  in  Piazzi's  Catalogue:  or  if  none  of  these  methods  apply,  by  its 
N.P.D.  as  shewn  by  the  setter  of  the  transit.  The  latter  may  be  erro- 
neous three  or  four  minutes.  Several  of  the  stars  near  the  path  of  Pallas 
were  taken  by  mistake  for  it  (the  planet  being  this  year  exceedingly 
faint),  and  were  again  mistaken  in  endeavouring  to  repeat  the  observa- 
tions :  most  of  these  are  very  small :  and  their  N.P.D.  may  be  erroneous 
to  a  still  greater  amount  than  the  others. 
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Star's  Name. 

Day  of 
Observation. 

Reduced  Time 
of  Transit. 

Apparent 

A.R. 

Mean 
Jan.  1, 

4.R. 

1831. 

Star  on  vvliich 
it  depends. 

A. 

m. 

s. 

h. 

m. 

s. 

A. 

»i. 

*. 

A.S.C.  19 

Sept.  22 
Oct.    17 
Nov.  16 

0 
0 
0 

6 
5 
6 

6,55 

59,58 

4,12 

0 
0 
0 

9 
9 
9 

10,01 

10,07 

9,76 

0 
0 
0 

9 
9 
9 

7,23 
.     7,23 
.     7,10 

a  Aqua,  a  Pega. 
a  Pega.  a  And. 
a  Pega.  a  And. 

t  Piscium 

Sept.  22 
Oct.    17 
Nov.  16 

0 
0 
0 

13 
13 
13 

44,17 
37,05 
41,88 

0 
0 
0 

16 
16 
16 

47,63 

47,54 
47,52 

0 
0 
0 

16 
16 
16 

.  44,85 
.  44,69 
.  44,82 

a  Aqua,  a  Pega. 
a  Pega.  a  And. 
«  Pega.  a  And. 

10  Ceti 

Oct.    19 
Oct.    21 
Oct.    23 

0 
0 
0 

14 
14 
14 

49,01 

48,36 
48,69 

0 
0 
0 

18 
18 
18 

0,45 
0,38 
0,36 

0 
0 
0 

17 
17 
17 

57,61 

57,55 
.  57,55 

a  Aqua,  a  Pega. 
a  And.  a  Arietis. 
a  And.  a  Arietis. 

A.S.C.  51 

Sept.  22 
Oct    17 

0 
0 

23 
23 

52,00 
44,98 

0 
0 

26 
26 

55,46 
55,47 

0 
0 

26 
26 

52,70 
52,62 

a  Aqua,  a  Pega. 
a  Pega.  a  And. 

A.S.C.  79 

Dec.   14 
Dec.   18 

0 
0 

36 
36 

26,95 
26,85 

0 
0 

39  . 
39  . 

34,31 
34,07 

0 
0 

39 
39 

31,72 
.  31,53 

a  And.a  Arietis. 
a  Pega.  a  Arietis. 

e  Piscium 

Dec.   14 
Dec.  18 

0 
0 

56 
56 

35,91 
35,62 

0 
0 

59 
59 

43,27 
42,84 

0 
0 

59 
59 

.  40,56 
•  40,17 

a  And.  a  Arietis. 
a  Peg.  a  Arietis. 

A.S.C.  144 

Nov.  16 
Nov.  18 

10 
10 

52,65 
53,63 

13 
13 

58,25 
58,21 

13 
13 

.  55,32 
.  55,28 

a  And.  a  Arietis. 
a  And.  a  Arietis. 

A.S.C.  183 

Oct.   21 
Oct.   28 
Oct.   29 

.  28 
.  28 
.  28 

32,58 
34,00 
34,28 

31 
31 
31 

44,61 
44,61 
44,60 

31 
31 
31 

.  41,55 
.  41,51 
.  41,51 

oAnd.  a  Arietis. 
a  Pega.  a  And. 
a  Peg.  a  Arietis. 

0  Piscium 

Oct.    21 
Nov.    2 

.  33 

.  33 

19,88 
22,78 

S6 
36 

31,92 
31,99 

36 
36 

.  28,86 
.  28,87 

a  And.  a  Arietis. 
a  And.  a  Arietis. 

5|<  N.P.D.  81°.34'. 

Oct.   2.3 
Nov.     2 

37 
37 

7,81 
10,26 

40 
40 

19,46 
19,47 

40 
40 

.   16,38 
.   16,35 

a  And.  a  Arietis. 
a  And.  a  Arietis. 

^«  Ceti 

Oct.    21 
Oct.   23 
Dec.  15 

2 
2 
2 

0 
0 
0 

54,37 
54,73 
59,26 

2 
2 
2 

4 
4 
4  . 

6,41 
6,38 
6,61 

2 
2 
2 

4 
4 
4 

3,34 
3,29 
3,49 

a  And.a  Arietis. 
a  And.  a  Arietis. 
a  Arietis,  Aid. 

« 

no 
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Star's  Name. 

Day  of 
Observation. 

Reduced  Time 
of  Transit. 

Apparent  A.R. 

Mean  A.R. 
Jan.  1,  1831. 

Star  on  wliicli 
it  depends. 

A.        m.        ». 

h,        m.        s. 

h.        m.        s. 

t2  Ceti 

Nov.   16 
Nov.  24 
Dec.     5 
Dec.     7 
Dec.     9 
Dec.   12 

2  .   16  .     8,61 
2  .   16  .     9,84 
2  .   16  .     9,40 
2  .  16  .     9,49 
2  .   16  .     8,89 
2  .  16  .     7,73 

2   .   19  •   14,19 
2  .   19  •   14,46 
2  .   19  .   14,21 
2  .   19  .  14,35 
2  .   19  •   14,43 
2  .   19  .  14,24 

2  .   19  .   10,96 
2  .   19  .   11,22 
2  .   19  .   10,99 
2  .  19  .   11,13 
2  .   19  .  11,22 
2  .   19  .   11,04 

a  And.  a  Arietis. 
a  And.  a  Arietis. 
a  Arietis. 
a  Arietis,  Aid. 
a  Arietis,  Aid. 
a  And.  a  Arietis. 

48  Tauri 

Nov.  19 
Dec.     9 

4  .     3  .   10,82 
4.3.     9.45 

4  .     6  .   14,80 
4.6.   15,01 

4.6.   11,26 
4.6.   11,29 

a  And.  Aid. 
a  Arietis,  Aid. 

ry  Xauri 

Nov.  19 
Dec.      7 
Dec.    18 
Dec.   21 
Dec.   22 
Dec.  23 

4.7.  10,77 
4.7.  10,12 
4.7.     7,82 
4  .   10  .     8,36 
4  .   10  .     9,59 
4  .   10  .   10,58 

4  .   10  .  14,75 
4  .   10  .   14,98 
4  .   10  .   1.5,12 
4  .   10  .   1.5,00 
4  .   10  .   1.5,00 
4  .   10  .   15,02 

4  .  10  .   11,21 
4  .   10  .   11,27 
4  .  10  .   11,36 
4  .   10  .  11,23 
4  .   10  .   11,22 
4  .  10  .   11,25 

a  And.  Aid. 
a  Arietis,  Aid. 
a  Arietis,  Aid. 
a  Arietis,  Aid. 
a  Arietis,  Aid. 
a  Arietis,  Aid. 

Nov.  19 
Dec.     7 

4  .   14  .     3,58 
4  .   14  .     2,82 

4  .   17  .     7,55 
4  .  17  .     7,68 

4  .   17  .     4,03 
4  .   17  .     3,99 

a  And.  Aid. 
a  Arietis,  Aid. 

75  Tauri 

Dec.     9 
Dec.   13 
Dec.   15 
Dec.   17 

4  .  15  .  45,53 
4  .   15  .  44,06 
4  .  15  .  43,96 
4  .   15  .  43,83 

4  .   18  .  51,10 
4  .   18  .  51,24 
4  .   18  .  51,31 
4  .   18  .  51,14 

4  .   18  .  47,35 
4  .   18  .  47,46 
4  .   18  .  47,52 
4  .   18  .  47,34 

a  Arietis,  Aid. 
a  Arietis,  Aid. 
a  Arietis,  Aid. 
a  Pegasi,  a  And. 

gi  Tauri 

Dec.    18 
Dec.  21 

4  .   15  .  52,35 
4  .   18  .  52,89 

4  .   18  .  59,65 
4  .   18  .  59,53 

4  .  18  .  55,86 
4  .   18  .  55,72 

a  Arietis,  Aid. 
a  Arietis,  Aid. 

6^  Tauri 

Dec.   22 
Dec.   23 

4  .   18  .  59,82 
4  .   19  •     0,88 

4  .   19  .     5,22 
4  .   19  .     5,32 

4  .  19  .     1,42 
4  .   19  .      1,51 

a  Arietis,  Aid. 
a  Arietis,  Aid. 

>k:  7,8" 1 

Jan.    I 
Jan.    7 
Jan.    8 
Jan.  26 

4  .   18  .     5,86 
4  .   18  .     4,69 
4  .   18  .     4,58 
4  .   18  .     1,73 

4  .   19  .  20,96 
4  .   19  .  20,95 
4  .   19  •  21,10 
4  .   19  .  20,66 

4  .   19  .  20,23 
4  .   19  .  20,25 
4  .   19  .  20,40 
4  .   19  .  20,13 

a  Ceti,  Aid. 
«  Ceti,  Aid. 
a  Ceti,  Aid. 
a  Ceti,  Aid. 

N.P.D.  74M1'.J 

A.S.C.  516 

Jan.    1 
Jan.    7 
Jan.    8 
Jan.  26 
Jan.  28 

4  .   19  •  39,61 
4  .   19  •  37,93 
4  .   19  .  38,00 
4  .   19  .  35,48 
4  .   19  •  36,32 

4  .  20  .  54,71 
4  .  20  .  54,19 
4  .  20  .  54,52 
4  .  20  .  54,41 
4  .  20  .  54,34 
i 

4  .  20  .  53,97 
4  .  20  .  53,49 
4  .  20  .  53,82 
4  .  20  .  53,86 
4  .  20  .  53,82 

a  Ceti,  Aid. 
a  Ceti,  Aid. 
a  Ceti,  Aid. 
u  Ceti,  Aid. 
Aid.  /?  Tauri. 

85  Tauri 

Jan.  25 
Feb.  12 
Feb.  16 

4  .  20  .  54,58 
4  .  20  .  56,73 
4  .  20  .  53,74 

4  .  22  .   13,82 
4  .  22  .   13,51 
4  .  22  .   13,35 

4  .  22  .   13,27 
4  .  22  .   13,21 
4  .  22  .   13,12 

«  Ceti,  Aid. 
a  Arietis,  Aid. 
a  Arietis,  Aid. 

, 
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Star's  Name. 

Day  of 

Observation. 

Reduced  Time 
of  Transit. 

.Apparent  A.R. 

Mean  A.R. 
Jan.  1,  1831. 

•Star  on  wliicli 
it  depends. 

/i.        m.        .«. 

h.        m.        s. 

A.        m.        s. 

Dec. 

18 

4  .   55  .   49,24 

4  .  58  .  56,54 

4  .   58  .   52,57 

aArietis,  Aid. 

£*  Orionis 

Jan. 
Feb. 
xMar. 
Mar. 

26 

1 

25 

26 

6  .      3  .   36,23 
G  .     3  .  39,30 
^  .     3  .  22,21 
6  .     3  .  22,51 

6.4.   55,18 
6  .     4  .  55,22 
6  .     4  .  54,42 
6.4.  54,48 

6  .     4  .   54,24 
6.4.  54,33 
6  .     4  .■  54,36 
6.4.  54,43 

Aid.  a  Ononis. 
a  Orionis,  Cast. 
a  Orionis,  Cast. 
a  Orionis,  Cast. 

u  Geminorum 

Jan. 
Feb. 

25 
2 

6  .  31  .  15,58 
6  .  31  .   19,48 

6  .  32  .  34,82 
6  .  32  .  35,00 

6  .  32  .  33,84 
6  .  32  .  34,04 

Aid.  Castor. 
a  Orionis,  Cast. 

G  Geminorum . . . 

Jan. 
Jan 

25 
26 

6  .  38  .  47,78 
6  .  38  .  48,08 

6  .  40  .     7,02 
6  .  40  .     7,04 

6  .  40  .     6,03 
6  .  40  .     6,06 

Aid.  Castor. 
a  Orio.  Pollux. 

A.S.C.  859 

Jan. 
Jan. 

2.1 
26 

6  .  46  .  34,01 
6  .  46  .  34,15 

6  .  47  .  53,25 
6  .  47  .  53,11 

6  .  47  .  52,24 
6  .  47  .  52,11 

Aid.  Castor. 
a  Orio.  Pollux. 

f  Geminorum. . . . 

Jan. 
Jan. 

25 
26 

6  .  52  .  46,73 
6  .  52  .  47,07 

6  .  54  .     5,97 
6  .  54  .     6,03 

6  .  54  .     4,94 
6  .  54  .     5,00 

Aid.  Castor. 
0  Orio.  Pollux. 

q  Geminorum. . . . 

Jan. 
Feb. 

27 
2 

7  .   10  .  40,66 
7  .   10  .  43,85 

7  .   11   .  59,37 
7  .  11   .  59,S6 

7  .   11   .  58,33 
7  .   11  .  58,32 

Castor,  Pollux. 
a  Orio.  Castor. 

y  Geminorum 

Jan. 
Feb. 
Feb. 
Feb. 
Feb. 

27 
1 

9 
22 

7  .  28  .  25,24 
7  .  28  .  27,90 
7  .  28  .  28,43 
7  .  28  .  29,58 
7  .  28  .  21,54 

7  .  29  .  43,95 
7  .  29  .  4.%79 
7  .  29  .  44,01 
7  .  29  .  43,96 
7  .  29  .  43,58 

7  .  29  .  42,89 
7  .  29  .  42,73 
7  .  29  .  42,95 
7  .  29  .  42,93 
7  .  29  .  42,63 

Castor,  Pollux. 
a  Orio.  Castor. 
Castor,  Pollux. 
Castor,  Pollux. 
Castor,  Pollux. 

3  Cancri 

Jan. 
Feb. 
Feb. 

26 

2 

22 

7  .  49  .  47,92 
7  .  49  .  51,52 
7  .  49  .  44,79 

7  .  51  .     6,87 
7  .  51  .     7,09 
7  .  51  .     6,83 

7  .  51   .     5,82 
7  .  51   .     6,01 
7  .  51   .     5,83 

a  Orio.  Pollux. 
Castor,  Pollux. 
Castor,  Pollux. 

■^  7,8"" 1 

Apr. 
Apr. 

4 

7 

8  .  38  .  56,86 
8  .  38  .  55,25 

8  .  40  .  31,78 
8  .  40  .  31,42 

8  .  40  .  31,13      Poll,  n  Hydra'. 
8  .  40  .  30,82     Poll.  Regulus. 

N.P.D.  74".34'.[ 

n*  Cancri 

Mar. 

23 

9  .     4  .  22,02 

9  .     5  .  54,66 

9.5.  53,73     Poll,  a  Hydrae. 

A.S.C.   1143 

Mar. 
Apr. 
Apr. 

23 
17 
19 

9  .   14  .  38,71 
9  .  14  .  27,32 
9  •   14  .  26,19 

9  .   16  .   11,36 
9  .  16  .   10,77 
9  .  16  .  10,59 

9  .   16  .  10,40 
9  .  16  .  10,16 
9  .  16  .  10,01 

Poll,  a  Hydra". 
Reg.  ft  Leoiiis. 
Poll.  Regulus. 

1 
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star's  Name. 

Day  of 

Observation. 

Reduced  Time 
of  Transit. 

Apparent  A.R, 

Mean  A.R. 
Jan.  1,  1831. 

Star  on  which 
it  depends. 

h.        m.        s. 

A.        ni.        s. 

A.         m.         .If. 

7  Leonis 

Mar.    23 
April  17 
April  19 

9  •  25  .     6,59 
9  .  24  .  55,53 
9  .  24  .  54,33 

9  .  26  .  39,24 
9  .  26  .  38,99 
9  .  26  .  38,73 

9  .  26  .  38,24 
9  .  26  .  38,31 
9  .  26  .  38,07 

Poll,  a  Hydrae. 
Reg.  /3  Leonis 
Poll.  Regulus. 

\|/-  Leonis 

April  20 
April  21 

9  ■  32  .  47,11 
9  .  32  .  46,79 

9  .  34  .  31,92 
9  •  34  .  32,12 

9  .  34  .  31,26 
9  .  34  .  31,47 

Poll.  Regulus. 
Regulus. 

p  Leonis 

April  21 
April  29 

10  .  22  .     9,89 
10  .  22  .     4,56 

10  .  23  .  55,24 
10  .  23  .  55,33 

10  .  23  .  54,33 
10  .  23  .  54,49 

Regulus. 
Poll.  Regulus. 

48  Leonis 

Feb.  26 
March  7 

10  .  24  .  38,63 
10  .  24  .  36,48 

10  .  26  .     0,06 
10  .  26  .     0,16 

10  .  25  .  58,84 
10  .  25  .  58,91 

a  Aria,  a  Hydr. 
Poll,  a  Hydrae. 

o'  Sextantis 

Feb.  26 
March  9 

10  .  35  .  57,37 
10  .  35  .  54,41 

10  .  37  .   18,80 
10  .  37  .   19,09 

10  .  37  .   17,59 
10  .  37  .  17,84 

a  Arie.  a  Hydr. 
Poll,  a  Hydrae. 

5Q  Leonis 

Mar.  26 
Apr.    7 
Apr.  10 

10  .  45  .  44,17 
10  .  45  .  39,74 
10  .  45  .  37,84 

10  .  47  .   16,15 
10  .  47  .   15,95 
10  .  47  .   16,08 

10  .  47  .  14,92 
10  .  47  .  14,79 
10  .  47  .  14,94 

Poll.  Regulus. 
Poll.  Regulus. 
Reg.  (3  Leonis. 

A.S.C.  1348 

Mar.  27 
Apr.    7 
Apr.  10 

11   .   17  .  44,80 
11  .  17  .  40,79 
11  .  17  .  38,87 

11   .  19  .   17,02 
11  .  19  •  17,01 
11   .  19  .  17,13 

11   .  19  •   15,67 
11   .   19  .  15,71 
11   .   19  •   15,82 

Poll,  a  Hydrae. 
Poll.  Regulus. 
Reg.  /3  Leonis. 

\  Draconis 

Nov.  24 
Dec.    4 

23  .  18  .   11,83 
23  .   18  .  12,73 

11  .  21  .  16,36 
11  .  21   .  17,63 

11   .21   .  16,42 
11   .21   .   16,95 

aPegasi,aAnd. 
a  Pegasi,  0  And. 

V  Leonis 

Mar.  27 
Apr.    7 
Apr.  10 

11   .  26  .  47,02 
11  .  26  .  42,99 
11  .  26  .  40,95 

11   .  28  .   19,24 
11   .  28  .   19,22 
11   .  28  .   19,21 

11  .  28  .   17,89 
11   .  28  .   17,89 
11   .  28  .   17,90 

Poll,  a  Hydrae. 
Poll.  Regulus. 
Reg.  /3  Leonis. 

/3  Virginis 

Nov.  28 

11  .  38  .  49,97 

11   .  41   .  55,37 

11   .41   .  53,78 

Arcturus. 

ij  Virginis 

Apr.  24 

Nov.  28 
Dec.  12 

12  .     9  ■  29,85 
12  .     8  .  11,91 
12  .     8  .   10,92 

12  .  11  .  17,21 
12  .  11  .  17,31 
12  .  11  .  17,88 

12  .   11   .  15,83 
12  .  11   .   15,90 
12  .   11   .   16,04 

/3  Leonis 
Arcturus. 
Arcturus. 

Piazzi  87 

Apr.    7 
Apr.  10 

12  .  17  .  29,08 
12  .  17  .  27,02 

12  .  19  •     5,32 
12  .   19  .     5,31 

12  .   19  .     3,71 
12  .   19  .     S,69 

Poll.  Regulus. 
Reg.  /3  Leonis. 
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Star's  Name. 

Day  of 
Observation. 

Reduced  Time 
of  Transit. 

Apparent  A.R. 

Mean  A.R. 
Jan.  1,  1831. 

Star  on  which 
it  depends. 

h.       m.       s. 

h.       m.       $. 

A.       m.       s. 

A.S.C.  1432 

Apr.  24 
May     1 

12  .   17  .  25,59 
12  .   17  .  20,83 

12  .   19  .   12,95 
12  .   19  •   12,84 

12  .   19  ■   11,52 
12  .   19  .  11,43 

(3  Leonis 
Reg.  (3  Leonis. 

It  Virginis 

June  20 

14  .     1   .  34,54 

14  .     3  .  55,18 

14  .     3  .  53,54 

0*  Librae 

t  Virginis 

May  18 
May  30 

14  .     5  .  10,45 
14  .     5  .     2,41 

14  .     7  .   11,58 
14  .     7  .   11,40 

14  .     7  .     9,85 
14  .     7  .     9,69 

/3  Leo.  a^  Librae. 
Reg.  (3  Leonis. 

\  Virgini.s 

May  24 
May  25 

14  .     7  .  54,68 
14  .     7  .  54,11 

14  .   10  .     0,56 
14  .   10  .     0,54 

14  .     9  •  58,73 
14  .     9  .  58,70 

Reg.  /3  Leonis. 
/3  Leo.  o«  Libr. 

A^'  Virginis 

May  18 
May  25 

14  .   16  .  33,24 
14  .   16  .  28,13 

14  .   18  .  34,37 
14  .   18  .  34,56 

14  .  18  .  32,61 
14  .  18  .  32,80 

/3  Leo.  a*  Libr. 
/3  Leo.  a«  Libr. 

A.S.C.  1651 

May  24 
May  25 
June  15 
June  16 

14  .  25  .  57,09 
14  .  25  .  56,55 
14  .  25  .  45,00 
14  .  25  .  44,51 

14  .  28  .     2,98 
14  .  28  .     2,99 
14  .  28  .     3,00 
14  .  28  .     3,00 

14  .  28  .     1,11 
14  .  28  .     1,12 
14  .  28  .     1,18 
14  .  28  .     1,18 

Reg.  (3  Leonis. 
/3  Leo.  a*  Libr. 
Spica,o*  Librae. 
Spica,  a^  Librae. 

*7,8" 1 

N.P.D.64''.49'.J 

May  18 
May  25 

14  .  32  .   14,31 
14  .  32  .     9,18 

14  .  34  .   15,45 
14  .  34  .  15,62 

14  .  34  .  13,84 
14  .  34  .   14,02 

/3  Leo.  a'  Libr. 
^  Leo.  a*  Libr. 

*  7,8-» \ 

N.P.D.  64°.46'.| 

May  30 
May  31 
June    1 
June    8 

14  .  38  .  46,35 
14  .  38  .  46,14 
14  .  38  .  45,57 
14  .  38  .  41,71 

14  .  40  .  55,35 
14  .  40  .  55,69 
14  .  40  .  55,35 
14  .  40  .  55,56 

14  .  40  .  53,74 
14  .  40  .  54,08 
14  .  40  .  53,75 
14  .  40  .  53,98 

Reg.  (3  Leonis. 
Arct.  e  Bootis. 
Arct.  £  Bootis. 
Arct.  h  Ophiu. 

f*  Librae 

June  20 
June  21 
June  22 

14  .  45  .   17,92 
14  .  45  .   17,28 
14  .  45  .  16,70 

14  .  47  .  38,57 
14  .  47  .  38,57 
14  .  47  .  38,78 

14  .  47  .  36  6Q           "*  T.ihrip. 

14  .  47  .  36,70 
14  .  47  .  36,91 

Spic.a*Lib.Ant. 
a'Lib.  jOpliiu. 

*7,8- 1 

N.P.D.  56».37'.J 

May  30 
June    1 

15  .     7  .  23,06 
15  .     7  •  22,24 

15  .     9  .  32,07 
15  .     9  •  32,03 

15  .     9  •  30,35     Reg.  /3  Leonis. 
15  .     9  •  30,32     Arct.  e  Bootis. 

*8- 1 

N.P.D.  67".  6'.»( 

June  1 4 
June  15 

15  .     7  .  44,07 
15  .     7  .  43,71 

15  .   10  .     1,84 
15  .   10  .     1,81 

15  .   10  .     0,16     Arct.  6  Bootis. 
15  .   10  .     0,14     Arct.  e  Bootis. 

0*  Libra; 

June  21 
June  22 

15  .     9  .   16,21 
15  .     9  .   15,51 

15  .   11   .  37,51 
15  .  U   .  37.60 

15      11   .  35  48    Snif..*  Till  Ant- 

15  .11  .  85,57 

a«  Libr.  2  Ophi. 

•  The  N.P.D.  of  this  star  waa  last  year  set  down  67°.  O*. 
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star's  Name. 

Day  of 
Observation. 

Reduced  Time 

of  Transit. 

Apparent  A.R. 

Rlean  A.R. 
Jan.  1,   18S1. 

Star  on  which 
it  depends. 

A.        m.        «. 

/t.        -m,        8, 

A.        »i. 

s. 

I?  Librce 

May  25 
June    2 

15  .   11   .  32,62 
15   .   11   .  28,93 

15  .   13  .  39,08 
15  .   13  .  39,14 

15  .  13 
15  .   13 

37,07 
37,10 

/3Leo.  a^Libr. 
/3  Leo.  a2  Libr.  \ 

r'  Librae 

May  25 
June    2 
June    7 

15  .  16  .  40,21 
15  .   16  .  36,14 
15  .   l6  .  33,18 

15  .   18  .  46,67 
15  .   18  .  46,35 
15  .   18  .  46,49 

15  .   18 
15  .   18 
15  .   18 

44,63 
44,27 
44,40 

/3  Leo.  a2  Libr. 
/3  Leo.  a2  Libr. 
/3  Leo.  o2  Libr. 

/'  Librje 

June    8 
June  12 
June  14 

15  .  22  .  45,44 
15  .  22  .  42,90 
15  .  22  .  41,56 

15  .  24  .  59,31 
15  .  24  .  59,17 
15  .  24  .  59,14 

15  .  24 
15  .  24 
15  .  24 

57,31 
57,16 
57,13 

Arct.  8  Ophiu. 
e  Bootis. 
a^  Librae. 

7  Librae 

May  25 

June    2 
July     4 

15  .  24  .     0,67 
15  .  23  .  56,69 
15  .  23  .  39,12 

15  .  26  .     7,13 
15  .  26  .     6,91 
15  .  26  .     7,26 

15  .  26 
15  .  26 
15  .  26 

5,12 

4,84 

.     5,25 

/3  Leo.  a^  Libr. 
/3  Leo.  a' Libr. 
a  Serpen.  Ant. 

A.S.C.  1788 

June    8 
June  15 
June  l6 
June  19 

15  .  31   .  45,39 
15  .  31   .  41,29 
15  .  31   .  40,81 
15  .  31   .  39,10 

15  .  33  .  59,26 
15  .  33  .  59,20 
15  .  33  .  59,32 
15  .  33  .  59,49 

15  .  33 
15  .  33 
15  .  33 
15  .  33 

.  57,16 
.  57,09 
.  57,21 
.  57,38 

Arc.  ?  Ophiu. 
Spica,  a^  Libr. 
Spica,  a^  Libr. 
a^Libr.  aOphi. 

M  LibriB   

June  21 

15  .  32  .   15,53 

15  .  34  .  36,84 

15  .  34 

.  34,72 

Spic.  u^Lib.  Ant. 

Q  Librae 

June  21 

15  .  41   .  53,91 

15  .  44  .   15,22 

15  .  44 

.   13,05 

Spic.o^Lib.Ant. 

A.S.C.  1865 

June  19 
June  21 
June  22 

16  .     5  .  44,12 
16  .     5  .  43,32 
16  .     5  .  42,48 

l6  .     8  .     4,55 
16  .     8  .     4,64 
16  .     8  .     4,60 

16  .     8 
16  .     8 
16  .     8 

2,49 
•     2,59 
.     2,55 

g  Ophiu.  Ant. 
Spic.  a^Lib.  Ant. 
a^Lib.  0  Ophiu. 

0  Ophiuchi 

June  22 

16  .  19  .     8,92 

16  .  21  .  31,05 

16  .  21 

.  28,78 

a*  Lib.  2  Ophiu. 

5|c  8"" \ 

Feb.  10 
June  19 
June  21 

16  .  21   .  28,20 
16  .  20  .  25,77 
16  .  20  .  24,87 

16  .  22  .  43,59 
16  .  22  .  46,20 
l6  .  22  .  46,19 

16  .  22 
16  .  22 
16  .  22 

.  44,04 
.  44,07 
.  44,06 

Reg.  a  Ophiu. 

S  Ophiu.  Ant. 

Spic.  a^Lib.  Ant. 

N.P.D.  96".39'.) 

3|C  9"" 1 

June    8 
June  19 
June  21 

16  .  26  .  44,32 
16  .  26  .  37,75 
16  .  26  .  36,88 

16  .  28  .  58,22 
16  .  28  .  58,18 
16  .  28  .  58,32 

16  .  28 
16  .  28 
16  .  28 

.  56,28 
.  56,20 
.  56,35 

Arct.  g  Ophiu. 
Arct.  i  Ophiu. 
Arct.  S  Ophiu. 

N.P.D.  77°.  18'. 

A  Ophiuchi 

July     4 
July     6 
July     7 

17  .     2  .  32,34 
17  •     2  .  31,22 
17  .     2  .   30,42 

17  .     5  .     0,52 
17  .     5  .     0,88 
17  .     5  .     0,49 

17  .     4 
17  .     4 
17  .     4 

.  57,95 
.  58,31 
•  57,93 

a  Serpen.  Ant. 

Antares. 
a'  Librae,  Ant. 
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1 

star's  Name. 

Day  of 
Observation. 

Reduced  Time 
of  Transit. 

Apparent 

A.R. 

Mean 
Jan.  1, 

A.R. 
18SI. 

Star  on  which 
it  depends. 

A. 

m. 

s. 

h. 

m. 

s. 

A. 

m. 

s. 

30  Scorpii 

July   13 
July   14 

17 
17 

3 
3 

19,18 
18,54 

17 
17 

5 
5 

53,25 
52,96 

17 
17 

5 
5 

50,69 
.  50,39 

Anta.  a  Ophiu. 
Anta.  a  Ophiu. 

31  Scorpii 

1 

July     6 
July     7 

17 
17 

4 
4 

43,38 
42,53 

17 
17 

7 
7 

13,04 
12,60 

17 

17 

7 
7 

.   10,45 
.   10,00 

Antares. 
a^  Librae,  Ante. 

A.S.C.  2125 

Sept  20 

18 

16 

33,09 

18 

19 

36,10 

18 

19 

.  34,24 

Cast.  Pro.  Poll. 

A.S.C.2127 

Sept.  21 
Sept.  24 

18 
18 

17 
17 

7,42 
6,76 

18 
18 

20 
20 

10,65 
10,56 

18 
18 

20 
20 

.     8,82 
•     8,78 

Arcturus,  Ant 
a^Capr./3Aqua. 

Jc  8,0" 1 

July  26 
July  30 
Sept.  24 

18 
18 
18 

•  39 
■  39 

52,24 
48,81 
27,84 

18 
18 
18 

42 
42 
42 

32,53 
32,28 
31,65 

18 
18 
18 

42 
42 
42 

■  29,90 
.  29,66 
•  29,69 

aAqui.  a'Capr. 
Anta.  a^  Capri. 
a*Capr./3Aqua. 

j     N.P.D.110°.7'..) 

j   :+:N.P.D.106M0'. 

Aug.  10 
Aug.  11 

18 
18 

.  58 
.  58 

36,85 
36,32 

19 
19 

1 
1 

26,45 
26,49 

19 
19 

1 
1 

.  23,88 
.  23,92 

Anta.  n'  Capri. 
Anta.  a^  Capri. 

'  A.S.C.  2225 

July  n 

19 

.     0 

15,69 

19 

2 

51,69 

19 

2 

.  48,98 

Anta.  a  Ophiu. 

f^  Sagittarii 

July   17 
July   18 

19 
19 

9 
9 

26,16 
25,23 

19 
19 

12 
12 

2,16 
1,88 

19 
19 

11 
11 

•  59,57 
.  59,28 

Anta.  a  Ophiu. 
Anta.  a  Ophiu. 

■jif,  67™ 1 

July  18 
July  24 
July  25 

19 
19 
19 

15 
15 
15 

16,10 
13,72 
13,06 

19 
19 
19 

17 
17 
17  . 

52,76 
52,64 
52,63 

19 
19 
19 

17 
17 
17 

.  50,17 
.  50,02 
.  50,01 

Anta.  a  Ophiu. 
aOphi.a*Capr. 
Anta.  a  Aqui  ae. 

N.P.D.108".42'.) 

A.S.C.  2270 

July  26 
Aug.  10 
Aug.  14 

19 
19 
19 

15 
15 
15 

37,44 
28,23 
25,95 

19 

19- 

19 

18 
18 
18  . 

17,74 
17,84 
17,84 

19 
19 
19 

18 
18 
18 

15,11 
.   15,20 
.   15,21 

a  Aqui.  a*Capr. 
Anta.  a*  Capri. 
Ante,  a*  Capri. 

*N.P.D.70".22'. 

July  31 

19 

25 

18,57 

19 

28 

2,68 

19 

28 

.     0,23     Arctu.aOphiu. 

*N.P.D.7I''.4.3'. 

July  26 

19 

28 

50,68 

19 

31   . 

31,02 

19 

31 

28,57     aOphiu.aAqui. 

*  N.P.D.  71°.43'. 

Oct.  15 

19 

28 

35,18 

19  • 

31   . 

45,72 

19 

31 

44,26         /3  Aquilte. 

*  N.P.D. 70".S6'. 

July  30 
July  31 
Sept.  24 

19 
19 
19 

39 
»9 
38 

3,15 

2,74 

42,67 

19 
19  . 
19 

41 
41   . 
41  . 

46,72 
46,85 
46,49 

19  • 

19 

19 

41 
41 
41 

.  44,39 
44,52 
44,56 

Arctu.aOphi. 
Arctu.  a  Ophi. 
a*Capr./:JAqua. 
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Star's  Name. 


Day  of 
Observation. 


Reduced  Time 
of  Transit. 


Apparent  A.R. 


A.        m.        s. 


Mean  A.R. 
Jan.  1,  1831. 


A.        m.        s. 


Star  on  which 
it  depends. 


*  8,9".... 
N.P.D.  70°.  3& 


4 


July  13 
Oct.  5 


19  .  40  .  54,67 
19  .  40  .  16,98 


19  .  4.3  .  28,68 
19  .  43  .  25,68 


19  .  43  .  26,29 
19  .  43  .  23,95 


*  N.P.D.  70°.36'. 


Aug.  10 
Oct.  15 
Oct.  17 


19 
19 
19 


41  .  33,80 
41  .  12,11 
41   .   12,04 


19  •  44  .  23,42 
19  .  44  .  22,65 
19  •  44  .  22,50 


19  .  44  .  20,94 
19  •  44  .  21,11 
19  ■  44  .  20,99 


Arctu.  a  Ophiu. 
a  Ophiu.  a^Capr. 


Arctu.  a  Ophiu. 

/3  Aquilae. 
a  Ophi.  o  Pegs. 


ji<  N.P.D.  700.36'. 


Aug.  14 
Sept.  24 


19  .  41  .  55,61 
19  •  41   .  43,47 


19  .  44  .  47,47 
19  .  44  .  47,29 


19  .  44  .  45,00 
19  .  44  .  45,34 


Arctu.  a  Ophi. 
a^Capr.  /3  Aqua. 


V  Capricorni . .  . 
A.S.C.  2437... 
A.S.C.  2457.... 
19  Capricorni. . 

*  8,9" \ 

N.P.D.  108°.  44'.  J 

A.S.C.  2482.... 
21  Capricorni.. 
6  Capricorni . . . 


July  24 
July  26 


20  .  27  .  48,64 
20  .  27  .  47,64 


20  .  30  .  27,58 
20  .  30  .  27,98 


July  25 
July  27 


20  .  28  .  25,22 
20  .  28  .  23,61 


20  .  31   .     4,83 
20  .  31   .     4,86 


July  24 
July  26 


20  .  37  •     8,28 
20  .  37  .     7,01 


20  .  39  .  47,22 
20  .  39  .  47,35 


20 
20 

.  30 
.  30 

25,02 
25,40 

a  Ophi.  a'  Capr. 
a  Aqui.a^Capr. 

20 
20 

.  31 
.  31 

2,28 
2,29 

Anta.  a  Aquilae. 
a  Aqui.  a^Capr. 

20 
20 

.  39 

•  39 

44,68 
44,80 

0  Ophi.  0.^  Capr. 
aAqui.a^Capr. 

July  24 
July  26 
Sept.  15 
Oct.   21 


20  .  42  .  37,85 

20  .  42  .  36,72 

20  .  42  .   15,55 

20  .  42  .     4,40 


20  .  45 
20  .  45 
20  .  45 
20  .  45 


16,80 
17,06 
17,05 
16,44 


20  .  45  .  14,27 

20  .  45  .  14,51 

20  .  45  .  14,49 

20  .  45  .  14,41 


a  Ophi 

aAqui, 

u^  Capr. /3  Aqua 

a^  Capr. /3  A  qua, 


:^  Capr. 
»Capr. 


Sept.    3 


20  .  43  .  20,11 


20  .  46  .   18,15 


20  .  46  .   15,49 


Anta.  a*  Capri. 


July  25 
July  27 


20  .  45  .  35,44 
20  .   45  .  33,84 


20 
20 


48 
48 


15,05 
15,10 


20  .  48  .  12,53 
20  .  48  .   12,56 


Nov.    5 
Nov.    9 


20 
20 


48 
48 


14,95 
15,98 


20  .  51   .  22,38 
20  .  51   .  22,42 


20  .  51   .  20,57 
20  .  51   .  20,68 


Anta.  a  Aqui. 
a  Aqui.  o^  Capr. 


u^  Capr. /3  Aqua, 
o"  Capr. /3  Aqua. 


July  25 
Aug.  25 
Sept.  24 


20  .  53  .  49,33 
20  .  53  .  32,77 
20  .  53  .  25,13 


20  .  56  .  28,95 
20  .  56  .  29,04 
20  .  56  .  28,96 


20  .  56  .  26,44 
20  .  56  .  26,34 
20  .  56  .  26,46 


3  Piscis  Australis. 


July  24 
Nov.  16 


21 
21 


0  .  38,62 
0  .   11,36 


21 
21 


17,57 
17,05 


21 
21 


3 
3 


15,02 
15,37 


Anta.  a  Aqui. 
Anta.  a^Capr. 
a*  Capr. /J  Aqua. 


a  Ophi.  n^  Capr. 
a' Capr. /3  Aqua. 
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Star'*  Name. 

Day  of 
Obsei-vation. 

Reduced  Time 
of  Transit. 

Apparent  A.R. 

Mean  A.R. 
Jan.  1,  183t 

Star  on  which 
it  depends. 

A.        m.        s. 

h.        m.        s. 

A.        n>.        a. 

Piazzi  121 

July  26 
Sept.  22 
Oct.     5 

21   .   14  .  58,97 
21   .   14  .  35,71 
21   .  14  .  31,17 

21    .    17  .   39,33 
21   .   17  .   39,19 
21   .   17  .  39,75 

21   .   17   .  36,78 
21   .   17  .  36,52 
21   .   17  .  37,25 

a  Aqui.  a*  Capri. 
ft  Si  a  Aquarii. 
ft  &  a  Aquarii. 

40  Aquarii 

Nov.   13 
Nov.   15 

22  .     1   .  19,38 
22  .     1   .  19,91 

22  .     4  .  25,92 
22  .     4  .  25,96 

22  .     4  .  23,90 
22  .     4  .  23,96 

ft  &  a  Aquarii. 
ft  &  a  Aquarii. 

A.S.C.  2656 

Aug.  23 
Sept.  22 
Sept.  24 
Oct     2 

22  .     5  .     3,81 
22  .     4  .  56,27 
22  .     4  .  55,83 
22  .     4  .  51,81 

22  .     7  .  59,54 
22  .     7  .  59,75 
22  .     7  .  59,73 
22  .     7  .  59,54 

22  .     7  .  56,90 
22  .     7  .  57,11 
22  .     7  .  57,10 
22  .     7  .  56,97 

ft  &  a  Aquarii. 
ft  &  a  Aquarii. 
ft  &  a  Aquarii. 
ft  &  a  Aquarii. 

D  Aquarii 

Dec.    10 
Dec.    14 

22  .     6  .  52,11 
22  .     6  .  50,65 

22  .     9  .  57,86 
22  .     9  •  57,84 

22  .     9  •  56,18 
22  .     9  •  56,20 

a  Aqui.  a  Pega. 
0  Aqua. «  Pega. 

50  Aquarii 

Dec.    10 
Dec.    17 
Dec.    18 

22  .   12  .   19,45 
22  .   12  .   17,87 
22  .   12  .   17,81 

22  .   15  .  25,20 
22  .   15  .  25,22 
22  .  15  .  25,10 

22  .   15  .  23,48 
22  .   15  .  23,58 
22  .   15  .  23,47 

0  Aqui.  a  Pega. 
a  Aqua,  a  Pega. 
a  Aqua,  a  Pega. 

y  Aquarii 

Dec.    10 
Dec.    14 

22  .   18  .     9,75 
22  .   18  .     7,93 

22  .  21   .  15,50 
22  .  21   .   15,12 

22  .  21   .  13,76 
22  .  21  .   13,42 

a  Aqui.  n  Pega. 
a  Aqua,  a  Pega. 

<r  Aquarii 

Aug.  23 
Sept.  22 
Sept  24 
Oct.     2 

22  .   18  .  48,96 
22  .   18  .  41,25 
22  .   18  .  40,84 
22  .   18  .  36,88 

22  .  21   .  44,69 
22  .  21   .  44,73 
22  .  21   .  44,74 
22  .  21   .  44,61 

22  .  21   .  42,07 
22  .  21   .  42,06 
22  .  21   .  42,08 
22  .  21   .  42,00 

ft  Si  a  Aquarii. 
ft  Si  a  Aquarii. 
ft  Si  a  Aquarii. 
ft  Si  a  Aquarii. 

A.S.C.  2694 

Oct    17 
Oct.    19 

22  .  22  .     4,31 
22  .  22  .     3,12 

22  .  25  .   14,79 
22  .  25  .   14,53 

22  .  25  .   12,31 
22  .  25  .   12,07 

a  Aqua,  a  Pega. 
ft  Si  a  Aquarii. 

64  Aquarii 

Oct.    17 
Oct    19 

22  .  27  .   14,33 
22  .  27  .   13,34 

22  .  30  .  24,81 
22  .  30  .  24,75 

22  .  30  .  22,31 
22  .  30  .  22,28 

a  Aqua,  a  Pega. 
ft  &  a  Aquarii. 

70  Aquarii 

Nov.   1,3 
Nov.   1.-5 

22  .  36  .  32,04 
22  .  36  .  32,49 

22  .  39  .  38,58 
22  .  Sg  .  38,54 

22  .  39  .  36,38 
22  .  39  .  36,37 

ft  Si  a  Aquarii. 
ft  Si  a  Aquarii. 

K  Aquarii 

Nov.   \3 
Nov.   1.5 

22  .  41   .  30,27 
22  .  41   .  30,65 

22  .  44  .  36,81 
22  .  44  .  36,70 

22  .  44  .  34,58 
22  .  44  .  34,50 

ft  Si  a  Aquarii. 
ft  Si  a  Aquarii. 

>l/'  Aquarii 

Oct    17 
Oct    19 

23  .     7  .     2,29 
23  .     7  .     1,40 

23  .   10  .  12,77 
23  .   10  .   12,82 

23  .   10  .   10,14 
23  .   10  .   10,22 

a  Aqua,  a  Pega. 
ft  Si  a  Aquarii. 
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Star's  Name. 

Day  of 
Observation. 

Reduced  Time 
of  Transit. 

Apparent  A.R. 

Mean 
Jan.  1, 

A.R. 
1831. 

Star  on  whicli 
it  depends. 

A.        m. 

S. 

h.        m.        s. 

h. 

m. 

s. 

n  Piscium 

Nov. 
Nov. 

15 
16 

23   .  36  . 
23   .   36  . 

11,93 
12,18 

Z3  .  39  ■  18,01 
23  .  39  .   17,83 

23 
23 

39 
39 

.  15,52 
.   15,34 

a  Pega.  a  Arie. 
a  Pega.  a  And. 

24  Piscium 

Nov. 
Nov. 

15 
16 

23  .  41 
23  .  41 

11,28 
11,72 

23  .  44  .  17,36 
23  .  44  .   17,37 

23 
23 

44 

44 

.  14,84 
.   14,87 

a  Pega.  a  Arie. 
a  Pega.  a  And. 

A.S.C.2859 

Oct. 
Oct. 
Oct. 

19 
21 

23 

23  .  42 
23  .  42 
23  .  42 

59,04 
58,60 
58,99 

23  .  46  .  10,47 
23  .  46  .  10,72 
23  .  46  .  10,68 

23 
23 
23 

.   46 
.   46 
.  46 

.     7,72 

•  7,98 

•  7,95 

a  Aqua,  a  Pega. 
a  Aqua,  a  And. 
a  Pega.  a  And. 

A.S.C.  2876 

Oct. 
Oct. 
Oct. 

19 

21 
23 

23  .  53 
23  .  53 
23  .  53 

15,54 

14,96 

.   15,13 

23  .  56  .  26,97 
23  .  56  .  27,08 
23  .  56  .  26,82 

23 
23 
23 

.  56 
.  56 
.  56 

•  24,19 
.  24,31 
.  24,06 

a  Aqua,  a  Pega. 
a  Aqua,  a  And. 
a  Pega.  a  And. 

Section   V. 


CALCULATED   RIGHT   ASCENSIONS  OF  THE  SUN,  MOON, 

AND   PLANETS. 


The  Apparent  Right  Ascensions  are  calculated  in  exactly  the  same 
manner  as  the  Apparent  Right  Ascensions  of  Unknown  Stars  in  the  last 
Section.  The  note  Ab  denotes  that  the  Known  Star  was  observed  by 
me,  and  the  planet  by  the  assistant:  Ba  denotes  that  the  Known  Star 
was  observed  by  the  assistant,  and  the  planet  by  me. 

The  difference  of  right  ascension  of  the  limb  and  the  center  of  a  planet 

is   calculated   from   the   formula:    Semi-diameter   in   seconds   of  space  at  the 

^    ^, ,  J.  ^         ^         ^1     o  Sun's  mean  distance        sec.  declination 

li,arth  s  mean  distance  irom  the  bun  x  -=r, — yr— x -— . 

Flanets  true  distance  15 

The   semi-diameter   used   for   Mercury   is   3",17,   that  for   Venus   8",25:  that 

for    Mars    4",50.      The    difference   of  right   ascension   of    the    Moon's    limb 

and    the    Moon's    center    is.    Tabular    semi-diameter    in    seconds    of    space 

X  — '■ — .     The    tabular    semi-diameter    is   interpolated   with   second 

differences    from    the    Berlin   Ephemeris :    and   the    declination   at   transit   is 
taken  from  the  Supplement  to  the  Nautical  Almanac. 

The  apparent  right  ascensions  of  the  centers  thus  obtained  are  referred 
to  the  true  equinox  at  the  instant  of  observation. 

From  the  Cambridge  Sidereal  Time,  or  the  Right  Ascension  of  the 
limb  observed,  the  Greenwich  Mean  Solar  Time  is  deduced  by  the 
following  process.  First  the  Greenwich  Mean  Solar  Time  at  the  Cam- 
bridge transit  of  the  first  point  of  Aries  next  preceding  the  observation, 
is  taken  from  a  table  computed  from  the  following  elements.  The  Sun's 
mean  longitude  at  Greenwich  Mean  Noon  Jan.  1,  1831  is  assumed  to  be 
28a'.23'.19",5   and   that  on  Jan.   1,   1832,   280V  8' .  59",9,   as    in    Delambre's 
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Tables  (Vince's  Astronomy,  Vol.  III).  The  longitude  of  Cambridge  Observatory 
is  assumed  to  be  23',54  East  of  that  at  Greenwich.  It  is  assumed  that 
in  consequence  of  nutation,  the  true  equinox  passed  the  meridian  after 
the  mean  equinox  by  the  following  parts   of  a   second  of  time. 


Jan.  0 
10 
20 
30 

Feb.  9 
19 

March  1 
11 
21 
31 
10 
20 
30 
10 
20 
30 
9 
19 
29 


April 


May 


June 


0%47 

July 

9 

0,46 

19 

0,44 

29 

0,44 

Aug. 

8 

0,45 

18 

0,47 

28 

0,50 

Sept. 

7 

0,54 

17 

0,58 

27 

0,62 

Oct. 

7 

0,65 

17 

0,68 

27 

0,70 

Nov. 

6 

0,71 

16 

0,71 

26 

0,70 

Dec. 

6 

0,68 

16 

0,66 

26 

0,64 

0',63 

0,61 

0,61 

0,61 

0,62 

0,64 

0,68 

0,71 

0,75 

0,79 
0,82 
0,84 
0,86 
0,86 
0,86 
0,84 
0,82 
0,79 


Then   the 
point   of 
observed) 


first 
limb 


sidereal  time  which  has  elapsed  since  the  transit  of  the 
Aries  (which  is  the  same  as  the  right  ascension  of  the 
is  converted  into  solar  time  by  means  of  three  tables,  which 
give  solar  equivalents  for  sidereal  hours  (as  far  as  23),  sidereal  minutes 
(as  far  as  59),  and  sidereal  seconds  (as  far  as  59).  Lastly,  this  solar  time  is 
added  to  the  Greenwich  Mean  Solar  Time  taken  from  the  first  table,  and 
thus  is  obtained  the  Greenwich  Mean  Solar  Time  at  the  instant  of  observa- 
tion. 

The  time  thus  obtained  is  evidently  erroneous  to  the  amount  of  the 
mean  error  of  Delambre's  tables  in  right  ascension,  the  place  of  the  equinox 
being  that  supposed  in  the  assumed  Catalogue  of  Known  Stars. 

The   tabular    right    ascension    of    the    Sun's    center  is   interpolated  from 

that   at   Berlin  apparent  noon   (given    in   the    Berlin    Ephemeris)    supposing 

that 

,       difF  of  longitude  of  Berlin  and  Cambridge        cariam 
log § ^ =  8,5b737. 
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The  Moon's  tabular  right  ascension  is  thus  found.  To  the  Greenwich 
Mean  Solar  Time,  found  as  above,  53"° .  34',2  is  added,  which  gives  Berlin 
Mean  Solar  Time.  With  this  the  Moon's  right  ascension  is  interpolated 
from  those  in  the  Berlin  Ephemeris,  always  using  diiferences  of  the  fourth 
order. 

For  the  tabular  right  ascension  of  the  planets,  the  Berlin  ISIean  Solar 
Time  is  found  as  for  the  Moon,  and  is  then  diminished  by 

4n.a,^      Planet's  true  distance  from  Earth 
'         Sun's  mean  distance  from  Earth 

in  order  to  take  account  of  planetary  aberration.  Then  the  Right  Ascen- 
sion is  interpolated  from  the  places  in  the  Berlin  Ephemeris ;  differences 
of  the  fourth  order  being  generally  necessary. 

The  method  of  performing  the  interpolations  is  fully  described  in  the 
Volume  of  Observations  for  1830. 


Q 
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Greenwicli 

Reduced  Time 

Apparent 

Seconds  of 

Apparent  Error 

Mean  Solar  Time. 

Part  of 

of  Transit. 

A.R. 

Tabular  A.R. 

of  Tables. 

the  Sun 
Observed. 

Star  on  which 
it  depends. 

d. 

h.      m.     s. 

h.     m.     s. 

A.     m.     «. 

s. 

s. 

Jan.       1  , 

0.    4.29,9 

2  L. 

18.45.  12,07 

18  .  46  .  27,02    a  Aqui.  a  Pega. 

2. 

0.    3.46,8 

Center. 

18.48.25,23 

1 8  .  49  .  40,39    a  Ceti,  Aldeba. 

40,47 

+  0,08 

7. 

0.    6.    3,1 

19-  10.23,71 

19-11-39,76 

a  Pega.  /3  Ceti. 

39,58 

-0,18 

8. 

0.    6.28,8 

19.  14.45,83 

19-16.    2,18 

a  Pega.  a  Arie. 

2,10 

-0,08 

18. 

0  .  10  .  16,3 

19  .  57  .  58,46 

19  .  59  -  15,80 

a  Aquilac. 

15,36 

-0,44 

25. 

0  .  12  .  12,9 

20  .  27  .  29,25 

20  .  28  .  48,66 

a  Arietis,  a  Ceti. 

48,20 

-0,46 

26. 

0  .  12  .  26,3 

20  .  31  .  39,55 

20  .  32  .  58,60 

/3  Ceti,  a  Ceti. 

58,23 

-0,37 

28. 

0  .  12  .  15,7 

20  .  39  .  58,01 

20.41  .  16,17 

a  Aqui.  /3  Ceti. 

15,89 

-0,28 

Feb.     9  • 

0.14.    9,8 

21  .  28  .  40,04 

21  .29-54,15 

a  Ori.  Cast.  Poll. 

53,62 

-0,53 

10. 

0.14.  10,9 

21  .32.37,16 

21  .33.51,85 

Aldeba.  0  Orio. 

51,57 

-0,28 

11  . 

0.  14.  11,7 

21  .  36  .  33,57 

21.37.49,15 

Regu.  a  Ophiu. 

48,76 

-0,39 

12. 

0.  14.  11,2 

21  .40.28,87 

21  .  41  .  45,23 

a  Aqui.  a  Pega. 

45,17 

-0,06 

16. 

0.14.    3,5 

21  .  56  .    4,23 

21.57-23,71 

a  Arie.  Aldeba. 

23,18 

-  0,53        ! 

17. 

0.13.59,3 

21  .  59  .  56,04 

22  .    1  .  16,09 

a  Aqui.  Aldeba. 

15,81 

-0,28 

20. 

0.  13.43,1 

22.  11  .28,18 

22  .  12  .  49,51 

/3  Leonis. 

49,40 

-0,11 

21. 

0  .  13  .  36,5 

22.  15.  17,68 

22  .  16  .  39,43 

fi  Leo.  a  Aqui. 

39,20 

-0,23 

23. 

0.13.20,9 

22  .  22  .  55,03 

22  .  24  .  16,92 

a  Aquilae 

l6,82 

-0,10 

26. 

0  .  12  .  53,3 

22.34.  17,30 

22  .  35  .  38,86 

a  Arie.  a  Hydr. 

38,53 

-0,33 

28. 

0.12.31,8 

22  .  41  .  49,28 

22  .  43  .  10,39 

a  Ononis. 

10,12 

-0,27 

March  7  • 

0.11.    0,7 

23.    7.51,73 

23.    9-14,94 

a  Arietis,  Aid. 

15,01 

+  0,07 

9. 

0.  10.31,3 

23.15.14,12 

23.  16.38,52 

a  Aqui.  Castor. 

38,31 

-0,21 

10. 

0.10.15,9 

23.18.54,69 

23  .  20  .  19,62 

a  Aqui.  a  Arie. 

19,43 

-0,19 

14. 

0.    9-11,2 

23  .  33  .  33,59 

23.35.    1,00 

Aid.  a  Orionis. 

0,74 

-0,26 

17. 

0.8.  19,7 

23  .  44  .  29,89 

23  .  45  .  58,96 

Aid.  a  Orionis. 

58,82 

-0,14 

19- 

0.    7.44,6 

23  .  51  .  46,55 

23.53.16,91 

Aid.  a  Orionis. 

16,42 

-0,49 

20. 

0.    7.26,5 

23  .  55  .  24,51 

23  .  56  .  55,29 

Poll,  a  Hydra?. 

54,95 

-0,34 

23. 

0.    6.31,6 

0.6.  17,22 

0.  7-49,86 

u  Arietis,  Aid. 

49,66 

-0,20 

25. 

0.    5.54,7 

0.13.33,60 

0.15.    5,98 

Aid.  a  Orionis. 

5,62 

-0,36 

27. 

0.5.  17,2 

0  .  20  .  49,41 

0  .  22  .  21,49 

Cast.  Pro.  Poll. 

21,39 

-0,10 

28. 

0.    4.58,7 

0  .  24  .  26,97 

0  .  25  .  59,45 

Aid.  a  Orionis. 

59,25 

-0,20 

31. 

0.    4.    3,1 

0  .  35  .  19,70 

0  .  36  .  53,39 

a  Arietis,  Aid. 

53,06 

-0,33 

April    1 

0.    3.44,6 

0  .  38  .  57,35 

0.40.31,39 

a  Orio.  Castor. 

31,15 

-  0,24 

3. 

0.    3.    8,0 

0.46.  13,08 

0 .  47 .  47,75 

Aid.  a  Orionis. 

47,68 

-0,07 

4. 

0.    2.50,2 

0.49.51,41 

0.51.  26,54 

Aid.  Castor. 

26,16 

-0,38 

6. 

0.2.  14,5 

0.57.    8,16 

0  .  58  .  43,78 

Procyon,  Poll. 

43,69 

-0,09 

10. 

0  .    1  .    6,3 

1  .  11  .43,71 

1  .  13.21,65 

Reg.  /3  Leonis. 

21,35 

-0,30 

11 

0  .    1  .  54,4 

2L 

1  .  16  .  27,76 

1.18.    6,45 

Reg.  f3  Leonis. 

12 

0.1.  38,4 

1  .  20  .    7,38 

1.21.  46,89 

a  Orionis,  Pro. 

17 

23.59.    3,5 

Center. 

1.41.    7,09 

1  .  42  .  50,97 

Aid.  Castor. 

50,41 

-  0,56 

18 

23  .  58  .  49,5 

1  .44.49,12 

1  .  46  .  33,41 

Aid.  a  Orionis. 

33,08 

-0,33 

19- 

23.59.41,3 

2  L. 

1  .  49  .  37,25 

1.51  .21,98 

Aid.  a  Orionis. 

21 

23  .  58  .  10,2 

Center. 

1  .  55  .  57,98 

1  .  57  -  43,69 

Regulus. 

43,52 

-0,17 

29. 

23  .  56  .  45,8 

2.26.    0,26 

2  .  27  .  51,47 

fPoll.  Regulus.) 
\  April  29. 

51,35 

-0,12 

May     1. 

23  .  57  .  35,8 

2  L. 

2  .  34  .  42,37 

2  .  36  .  34,77 

1  Reg.  /3  Leonis. 
\May  1. 
jAld.    Castor. 
\May  6. 

4 

23  .  56  .  10,1 

Center. 

2.45.    4,12 

2  .  46  .  58,45 

58,32 

-0,13 

5 

23.56.    4,9 

2.48.55,14 

2  .  50  .  49,85 

Aid.  Castor. 

49,43 

-0,42 

8 

23  .  55  .  51,9 

3.    0.30,87 

3.    2.26,44 

Aid.  a  Orionis. 

26,26 

-0,18 

10 

23  .  56  .  52,8 

2  L. 

3.    9-24,18 

3.11.20,56 

a  Aqua,  a  Orio. 

11 

23  .  55  .  43,9 

Center. 

3.  12.  11,32 

3.14.    8,05 

u  Aqua.  Castor. 

8,32 

+  0,27 

14. 

23  .  55  .  42,0 

3.23.57,11 

3  .  25  .  55,79 

Reg.  /3  Leonis. 

55,57 

-0,22 

16 

23  .  55  .  43,2 

3.31.  49,92 

3.33.  50,19 

a  Orio.  Castor. 

49,86 

-0,33 

17 

23  .  55  .  44,5 

3.35.47,10 

3  .  37  .  48,04 

0  Orio.  Castor. 

47,83 

-0,21 

18 

23  .  55  .  46,6 

3.39.  44,99 

3.41.  46,67 

a  Orio.  Castor. 

46,36 

-0,31 

Right  Ascensions  of  the  Sun.     1831. 
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Ab. 


Greenwich 

Reduced  Time 

Seconds  of 

Apparent  Error 

Mean  Solar  Time. 

Part  of 

of  Transit. 

Apparent  A.R. 

Tabular  A.R. 

of  Tables. 

tlie  Sun 
Observed. 

Star  on  wliicli 
it  depends. 

J. 

h.       m.      s. 

h.    m.     s. 

A.    »i.     s. 

s. 

3. 

May   19. 

23.55  .  48,7 

Center. 

3  .  4.3  .  43,06 

3  .  45  .  45,37 

(Procyon,  Poll.) 
\May  19.            i 

45,43 

+  0,06 

22. 

23.57.    7,2 

2  L. 

3  .  56  .  48,87 

3  .  58  .  53,72 

Castor,  Pollux. 

23. 

23.56.    4,3 

Center. 

3  .  59  .  41,57 

4.     1.47,17 

a  Orio.  Castor. 

46,94 

-0,23 

24. 

23.56.    9,1 

4.    3.42,38 

4.    5.48,60 

a  Orio.  llegu. 

48,61 

+  0,01 

25. 

23  .  57  .  22,7 

2  L. 

4.    8.52,07 

4  .  10  .  58,93 

Pollux. 

27. 

23  .  57  .  35,5 

4.  16.57,12 

4  .  19  .    4,82 

Pollux,  Regu. 

30. 

23  .  56  .  50,0 

Center. 

4  .  27  .  59,76 

4.30.    8,96 

a  Orionis,  Reg. 
Procyon,  Poll. 

8,91 

-0,05 

31. 

23  .  56  .  58,4 

4.32.    4,23 

4.34.13,93 

13,92 

-0,01 

June    1 . 

23.57.    7,0 

4.36.    8,96 

4  .  38  .  19,10 

Procyon,  Poll. 

19,36 

+  0,26 

2. 

23  .  57  .  16,2 

4.40.  14,15 

4  .  42  .  24,85 

a  Orionis,  Poll. 

25,22 

+  0,37 

3. 

23  .  57  .  26,2 

4  .  44  .  20,06 

4  .  46  .  31,44 

Reg.  /3  Leonis. 

31,48 

+  0,04 

6. 

23  .  57  .  57,6 

4  .  56  .  39,48 

4  .  58  .  52,55 

/3  Leonis,  Arct. 

.52,44 

-0,11 

9- 

23  .  57  .  22,9 

1  L. 

5.    7.52,42 

5  .  10  .    7,48 

/3  Leonis. 

12. 

0.    0.    4,2 

2L. 

5.18.  26,35 

*  5  .  20  .  42,33 

e  Bootis. 

13. 

0.  0.16,8 

5  .  22  .  34,79 

5  .  24  .  51,50 

a  Orio.  a  Hydr. 

13. 

23  .  59  .  20,4 

Center. 

5  .  25  .  34,02 

5.27.51,52 

Arct.  £  Bootis. 

51,29 

-0,23 

15. 

23  .  59  .  45,7 

5.33.  51,63 

5  .  36  .  10,00 

Aid.  Regulus. 

9,77 

-0,23 

17. 

0-.    1  .    7,3 

2  L. 

5.39.    9,44 

5  .  41  .  28,35 

Arct.  a'  Libr. 

20. 

0.    0.37,2 

Center. 

5  .  50  .  27,33 

5  .  52  .  47,85 

Aid.  a  Orionis. 

47,63 

-0,22 

21  . 

0.0.  50,0 

5  .  54  .  36,17 

5.56.57,31 

Aid.  Pollux. 

57,15 

-0,16 

23. 

0.    1.15,7 

6.    2.53,87 

6.5.  16,20 

Aid.  Spica. 

16,12 

-0,08 

July     2 . 

0.    3.    6,5 

6.40.    9,49 

6.42.36,31 

Aid.  a  Orionis. 

36,13 

-0,18 

4. 

0.  3.29,0 

6  .  48  .  23,94 

6.50.51,94 

Aid.  «  Orionis. 

51,78 

-0,16 

7. 

0.    4.    0,6 

7.    0.43,42 

7.3.  13,30 

Aid.  Spica. 

13,08 

-0,22 

9- 

0.  4.19,7 

7.8.  54,54 

7.  11  .25,57 

a*  Librae,  Ant. 

2.5,58 

+  0,01 

11 

0.  4.37,6 

7.17.    4,10 

*  7  ■  19  •  36,64 

Arcturus. 

36,46 

-0,18 

17. 

0.  5.19,7 

7  .  41  .  22,49 

7  .  43  .  58,22 

ft  Leo.  Spica. 

58,02 

-0,20 

19 

0.    5.80,0 

7  .  49  .  24,62 

7.52.    1,61 

Ant.  a  Ophiu. 
a  Ophiucni. 

1,08 

-0,53 

24 

0.    6.51,7 

2L. 

8.10.  27,69 

8.13.    6,31 

26. 

0.    5.46,6 

Center. 

8.  17.  14,08 

8.  19-54,13 

a  Ophi.  a  Aqui. 

53,93 

-0,20 

27 

0.    5.46,3 

8.21  .    9,81 

8  .  23  .  50,39 

a  Ophi.  a  Aqui. 

50,59 

+  0,20 

28 

0.    5.46,3 

8.25.    5,18 

8  .  27  .  46,87 

a  Ophi.  a  Aqui. 

46,67 

-0,20 

29 

0.    5.45,1 

8  .  28  .  59,88 

8.31.  42,30 

Anta.  a  Aqui. 

42,16 

-0,14 

.30 

0.    5.43,6 

8  .  32  .  54,06 

8  .  35  .  37,39 

Spica.  Arctu. 

37,05 

-0,34 

31 

0.    5.41,3 

8  .  36  .  47,75 

8  .  39  •  31,66 

ft  Leonis,  Arct. 

31,36 

-0,30 

Aug.     1 

0.    5.38,5 

8  .  40  .  40,87 

8  .  43  .  25,34 

a  Ophi.  a^Capr. 

2.5,10 

-0,24 

3 

0.    5.31,0 

8  .  48  .  25,75 

8  .  51  .  10,97 

aOphi.  a^Capr. 

10,81 

-0,16 

6 

0.    5.15,4 

8.59.58,18 

9.    2.4.'5,01 

a  Ophi.  a'  Capr. 

44,96 

-0,05 

7 

0.    4.    3,3 

1  L. 

9.    2.41,77 

9.    5.29,20 

Arct.  a  Ophiu. 

8 

0.    5.    2,8 

Center. 

9-    7.36,95 

9.  10.25,12 

Arcturus. 

24,78 

-0,34 

9 

0.    6.    0,8 

2  L. 

9.12.31,31 

9.  15.20,15 

Arcturus. 

10 

0.    4.46,7 

Center. 

9.15.13,05 

9.  18.    2,46 

Spica,  Arctu. 

2,26 

-  0,20 

11 

.    0.    4.38,3 

9.19.    0,50 

9  .  21  .  50,54 

Arctu.  Anta. 

50,11 

-0,43 

12 

.    0.    4.28,8 

9.22.47,15 

9  .  25  .  37,64 

Arctu.  a  Ophi. 

37,39 

-0,25 

13 

.0.4.  18,9 

9.26.33,14 

9-29.24,19 

I  Arctu.  a  Ophi.l 
\Aug.  12  &  14.) 

24,09 

-0,10 

14 

.    0.    5.13,8 

2L. 

9.31  .24,25 

9.34.15,86 

Arctu.  a  Ophi. 

15 

.    0.    2.52,1 

1  L, 

9  .  32  .  58,09 

9  .  35  .  50,28 

Arctu.  a  Ophi. 

18 

.    0.    3.21,4 

Center. 

9.45.  15,86 

9.48.    9,.33 

Arcturus. 

9,25 

-0,08 

19 

.    0.    4.13,6 

2L. 

9.50.    4,43 

9  .  52  .  58,24 

a  Ophi.  a  Aqui. 

SO 

.    0.    2.54.9 

Center. 

9.52.41,77 

9  .  55  .  35,85 

0  Leonis. 

35,60 

-0,25 

22 

.    0.    2.26,2 

10.    0.    5,10 

10.    3.    0,18 

Antares. 

59,98 

-0,20 

Q2 
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Greenwich 

Reduced  Time 

Seconds  of 

Apparent  Error 

Bleau  Solar  'lime. 

Part  of 
the  Sun 
Observed. 

of  Transit. 

Apparent  A.R. 

Star  on  which 
it  depends. 

Tabular  A.R. 

of  Tables. 

d.     h.     m.     s. 

h.     m.     s. 

h.    m.       s. 

s. 

». 

Aug.  24. .    0  .    1  .  55,7 

Center. 

10.    7-26,87 

10  -  10  .  22,68 

Antares- 

22,52 

-0,16 

25  .    0  ."  1  .  39,7 

10.11.    7,13 

10.14.    3,23 

Arctu.  a  Ophi. 

3,15 

-0,08 

26.    0.    1. 23,4 

10  .  14  .  47,30 

10.  17-43,49 

/3  Leo.  a  Aqui. 

43,38 

-0,11 

28.    0.    0.49,5 

10.22.    5,60 

10-25-    2,51 

Arctu.  a  Ophi. 

2,66 

+  0,15 

29.    0.    0.32,3 

10.25.44,72 

10.28.41,90 

Arcturus. 

41,76 

-0,14 

30.    0.    0.14,5 

10.29-23,16 

10  .  32  -  20,53 

Arctu.  n  Aqui. 

20,52 

-0,01 

Sept.    2.23.59.    0,6 

10  -  43  -  54,69 

10.46.52,66 

Procyon,  Spica. 

52,54 

-0,12 

3  .  23  .  58  .  41,4 

10.47-31,81 

10  .  50  .  29,94 

Pro.  a  Aquilae. 

29,86 

-0,08 

7  .  23  .  57  .  22,5 

11.    1-57,95 

11.    4-57,05 

a  Aqui  a^Capr. 

56,82 

-0,23 

12  .  23  .  55  .  39,7 

11.19-  56,32 

11.22-  56,70 

Arcturus- 

56,44 

-0,26 

13.23.55.  18,4 

11  -23.31,28 

11-26-31,97 

a  Aquilae. 

31,98 

-1-0,01 

14.23.54.57,6 

11-27-    6,38 

11.30.    7,62 

a  Aqui.  a*Capr. 

7,44 

-0,18 

15  .  23  .  54  .  36,6 

11-30.41,28 

11.33.43,09 

a'Capr./SAqua. 

42,83 

-0,26 

19-23.53.  11,8 

11  .45.    1,37 

1 1  .  48  .    4,34 

Cast.  Pro.  Poll. 

4,23 

-0,11 

20  .  23  .  52  .  50,7 

11  .48.36,51 

11-51-39,72 

Arctu.  Antares. 

39,65 

-0,07 

21  .23.52.29,8 

1 1  .  52  .  1 1,92 

11  .55  -  15,25 

Pollux,  Arctu. 

15,14 

-0,11 

23.23.51  .48,1 

11  .59-22,82 

12.    2.26,56 

Arctu.  a  Ophi. 

26,44 

-0,12 

24  .  23  .  51  .  27,3 

12-    2-58,22 

12.    6.    2,24 

Arcturus. 

2,29 

■hO,05 

25  .  23  .  51  .    6,9 

12.    6.33,94 

12.    9-38,35 

Arcturus. 

38,32 

-  0,03 

27  .  23  .  50  .  26,5 

12.  13.45,69 

*12.  16 .  50,93 

a  Aquilae. 

50,97 

-h0,04 

29  .  23  .  49  .  47,5 

12.20.58,45 

12.24.    4,93 

Arcturus. 

4,57 

-0,36 

30  .  23  .  49  .  27,8 

12  .  24  .  34,71 

12-27-41,75 

f  Arct.  Sept.  30,1 
\and  Oct.  2.       j 

41,77 

■hO,02 

Oct.      1  .  23  .  49  .    9,0 

12.28.11,82 

12.31  .  19,45 

Arctu.  a  Ophi- 

19,26 

-0,19 

2  .  23  .  48  .  50,5 

12  .  31  .  49,25 

12  .  34  .  57,42 

Regulus,  Arct. 

57,07 

-0,35 

3  .  23  .  48  .  31,9 

12  .  35  .  26,90 

12  .  38  .  35,30 

Regulus,  Arct. 

35,21 

-0,09 

4  .  23  .  48  .  14,0 

12.39-    5,31 

12.42.  13,90 

a  Ophiuchi. 

13,70 

-0,20 

6  .  23  .  47  .  39,0 

12  -  46  .  22,93 

12  .  49  -  31,96 

Regu.  «  Ophi. 

31,79 

-0,17 

8.23.47.    5,6 

12  -  53  -  41,92 

12  .  56  .  51,60 

Arctu.  0  Ophi. 

51,46 

-0,14 

9  .  23  .  46  .  49,9 

12  -  57  -  22,39 

13.    0.32,36 

(a*  Capricorni.  1 
\/3  Aquarii.       j 

31,93 

-0,43 

14.23.45.36,5 

13-  15-51,07 

•13.19-    1,57 

(3  Aquilae. 

1,33 

-0,24 

15  .  23  .  45  .  23,4 

13-  19-34,27 

13  .  22  -  44,94 

Arcturus. 

44,74 

-0,20 

16  .  23  .  45  .  10,9 

13  -  23  -  18,39 

13-26.28,92 

Arctu.  a  Ophi. 

28,71 

-0,21 

18.23.44.47,2 

13.30.47,20 

13  .  33  .  58,32 

Arctu.  a  Ophi. 

58,40 

-^0,08 

20  .  23  .  44  .  26,5 

13-38.  18,64 

13  .  41  .  30,65 

Arctu.  a' Capri. 

30,56 

-0,09 

21  .  23  .  45  .  22,8 

2  L. 

13.43.  11,74 

*13.  46  .  23,69 

a  Arietis. 

24  .  23  .  43  .  52,8 

Center. 

13  -  53  -  31,63 

13-56-43,13 

n  Aquilae. 

42,93 

-0,20 

27  .  23  .  43  .  35,0 

14.    5.    4,14 

14.    8.14,91 

«  Ophi.  a  Aqui. 

14,77 

-0,14 

28  .  23  .  44  .  37,0 

2L. 

14.10.    3,23 

14.  13.  13,65 

Reg.  a  Pegasi. 

29  .  23  .  43  .  27,0 

Center. 

14.12.49,63 

14.15.  59,95 

Arcturus. 

59,82 

-0,13 

Nov.     3  .  23  .  43  .  20,7 

14  .  32  .  28,40 

14  .  35  .  36,40 

Arcturus. 

36,45 

-hO,05 

6  .  23  .  43  .  26,9 

14  .  44  .  25,27 

14  .  47  .  32,34 

Arctu.  a  Aqui. 

32,28 

-0,06 

8  .  23  .  43  .  35,4 

14  .  52  .  27,23 

14  .  55  .  33,94 

Arcturus. 

33,64 

-0,30 

12.23.44.    1,7 

15.    8-40,04 

15.  11  .46,55 

Arctu.  a  Ophi. 

46,39 

-0,16 

13  .  23  .  44  .  10,5 

15-  12.45,41 

15.15.51,91 

Arcturus. 

51,66 

-0,25 

14  .  23  .  44  .  19,9 

15.  16.51,64 

15.19-  57,92 

Arctu.  13  Aqua. 

57,76 

-0,16 

15  .  23  .  44  .  30,3 

15.20.59,04 

15.24.    4,87 

Arctu.  n  Ophi. 

4,70 

-0,17 

17.23.44.53,4 

15.29-  16,35 

15.32.21,15 

Arctu.  /3  Aqua. 

21,08 

-0,07 

18.23.45.    6,2 

15  .  33  -  26,23 

15  .  36  -  30,50 

a  Ophi.  a  Aqui. 

30,52 

-h0,02 

19.23.45.  19,9 

15  -  37  -  37,32 

15  .  40  -  40,80 

a  Aqui.  a'Capr. 

40,77 

-0,03 

28  .  23  .  47  .  58,9 

16-  15-43,90 

16.18.49,26 

Arcturus. 

49,02 

-0,24 

Dec.     4.23.50.17,1 

!  16  .  41  .  42,33 

16  .  44  .  47,24 

Arctu.  a  Ophi. 

47,02 

-  0,22 

5  .  23  .  50    42,3 

16.46.    4,11 

16-49-    9,06 

Arctu.  a  Ophi. 

8,79 

-0,27 

•  Ab. 
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Greenwich 

j  Reduced  Time 

Seconds  of 

Apparent  Error  j 

Mean  Solar  Time. 

Part  of    1      of  Transit. 

Apparent  A.R. 

Tabular  A.R. 

of  Tables.       ' 

the  Sun 
Observed. 

1 

Star  on  which 
it  depends. 

d.     k.     m.     ». 

A.     m.       8. 

A.     m.     s. 

a. 

>'. 

Dec.     8  .  23  .  52  .    0,9 

Center.     16.59.  12,21 

17-    2.17,46 

Arcturus. 

17,17 

-0,29 

9  .  23  .  52  .  28,0 

17.    3.35,50 

17-    6.41,20 

a  Aqui.  a  Pega. 

40,88 

-0,32 

12.23.53.51,5 

17-  16.47,58 

17  .  19  .  54,64 

Arct.  a  Ophiu. 

54,31 

-0,33 

13  .  23  .  54  .  19,9 

17.21  .  12,42'  17.24.  19,67 

Arct.  a  Aqua. 

19,46 

-0,21 

14.23.54.48,6 

17.25.37,82    17.28.45,01 

Arctu.  a  Aqui. 

44,89 

-0,12 

15.23.55.  17,9 

17.30.    3,50    17.33.  10,92 

Arcturus. 

10,56 

-  0,36 

16  .  23  .  55  .  46,9 

17  .  34  .  29,24 

17-37.36,58 

a  Aqui.  a  Aqua. 

36,46 

-0,12 

17.23.56.  16,4 

17  .  38  .  55,34 

17.42.    2,67 

a  Oph.  a  Aqui. 

2,56 

-0,11 

18.23.56.46,2 

17.43.21,75 

17.46.29,12 

Arctu.  a  Aqui. 

28,82 

-0,30 

22  .  23  .  58  .  45,4 

18.    4.10,10 

18.4.  14,90 

a  Ophi.  a  Aqui. 

14,92 

■1-0,02 

23.23.59.  15,3 

18.    8.37,79 

18.    8.41,49 

Arctu.  a  Aqui. 

41,54 

-hO,05 

31.    0.    2.42,8 

18.39-48,51 

18.39.45,40 

a  Aquilae. 

45,38 

-0,02 
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Gieenwicli 

^ 

Reduced  Time 

Apparent  A.U.    Apparent  A.R. 

Seconds  of 

Apparent  Error 

Mean  Solar  Time. 

it 

of  Transit. 

of  Limb.             of  Center. 

Star  on  wliicli 

Tabular  A.R. 

of  Tables. 

tl.     h.     m.     s. 

h.     m.     s. 

A.     m.     s. 

A.     m.     s. 

it  depends. 

s. 

t. 

Jan.  25.10.    8.17,7 

I. 

6.25.  12,12 

6.26.31,36 

6.27.39,81 

Aid.  Castor. 

40,65 

+  0,84 

26.11.    6 .  44,3 

I. 

7.27.45,12 

7.29.    4,07 

7.30.11,87 

0  Orio.  Pollux. 

12,74 

+  0,87 

Feb.  15.    2.35.13,1 

I. 

0.  13.41,08 

0.15.    0,00 

0.16.    4,18 

a  Pega.  Castor. 

4,61 

+  0,43 

17.    4.18.35,3 

I. 

2.    5.11,99 

2.    6.32,25 

2.    7.37,44 

a  Arie.  Aid. 

37,62 

+  0,18 

19.    6.    6.48,6 

I. 

4  .    1  .  30,29 

4.    2.51,40 

*4.    3.58,.36 

a  Orio.  Reg. 

58,58 

+  0,22 

22.    8.57.    2,0 

I. 

7.    4.    5,46 

7.    5.27,42 

7.    6.34,73 

a  Orio.  Cast. 

35,90 

+  1,17 

26.12.29.11,4 

II. 

10  .  52  .  36,54 

10  .  53  .  57,96 

10  .  52  .  55,73 

oArie.aHydr. 

55,71 

-0,02 

Mar.   8  .  20  .    8  .  34,9 

II. 

19.  12.38,12 

19.14.    2,42 

19.12.58,34 

a  Aquilse. 

57,81 

-0,53 

9  .  20  .  59  .  30,0 

II. 

20.    7.37,52 

20.    9-    2,38  20.    7.57,91 

oAqui.  a  Arie. 

56,90 

-1,01 

18.    4.    1.21,4 

I. 

3  .  42  .    5,66 

3  .  43  .  35,53 

3  .  44  .  42,73 

Aid.  a  Orio. 

43,20 

+  0,47 

19.    4.58.15,4 

I. 

4.43.    4,94 

4  .  44  .  35,40 

4  .  45  .  43,09 

Aid.  a  Orio. 

43,45 

+  0,36 

t23  .    8  .  41  .  46,0 

I. 

8  .  42  .  56,32 

8  .  44  .  28,96 

8  .  45  .  34,00 

Poll,  a  Hydr. 

35,03 

+  1,03 

25.  10.21  .40,7 

I. 

10.31.    0,92 

10.32.33,13 

10  .  33  .  35,40 

Cast.  Pro.  Poll. 

35,90 

+  0,50 

27  .11  .53.31,8 

I. 

12.  11  .    0,21 

12  .  12    32,42 

12  .  13  .  32,79 

Poll,  a  Hydr. 

32,96 

+  0,17 

Apr.  18.    5.43.43,3 

I. 

7  .  26  .  43,42 

7  .  28  .  27,39 

7  .  29  .  34,64 

Cast.  Pollux. 

34,80 

+  0,16 

19  .    6  .  38  .  38,4 

I. 

8  .  25  .  43,69 

8  .  27  .  28,07 

8  .  28  .  33,81 

Pollux,  Reg. 

34,24 

+  0,43 

20.    7-30.38,2 

I. 

9.21.48,10 

9  .  23  .  32,91 

9  .  24  .  37,01 

Pollux,  Reg. 

37,27 

+  0,26 

21.    8.19.47,1 

I. 

10  .  15  .    1,06 

10  .  16  .  46,41 

10.17.48,95 

Regulus. 

49,37 

+  0,42 

May    6.20.    0.17,9 

II. 

22  .  56  .  25,82 

22  .  58  .  20,66 

22.57.  16,71 

Reg.May6&7. 
Regulus. 

16,16 

-0,55 

7  .  20  .  50  .  53,3 

II. 

23  .  51  .    5,85 

23.53.    0,92 

23  .  51  .  56,41 

55,62 

-0,79 

8  .  21  .  42  .  52,8 

II. 

0.47.    9,88 

0.49.    5,49 

0.48.    0,09 

0  Aqua.  Aid. 

58,93 

-1,16 

16.    4.31.11,7 

I. 

8.4.    7,72 

8.6.    7,33 

8.    7.14,71 

Cast.  Procy. 

15,00 

+  0,29 

17.    5.25.55,1 

I. 

9.    2.55,84 

9.    4.56,32 

9.    6.    1,79 

Pollux.  Reg. 

1,83 

+  0,04 

18.    6.  17.    5,4 

I. 

9  .  58  .  10,54 

10.  0.11,59 

10.    1.15,14 

Poll.  /3  Leonis. 

15,32 

+  0,18 

25.11.28.45,9 

I. 

15.38.12,54 

15.40,  19,15 

15.41.19,90 

Reg./3Leonis. 

19,96 

+  0,06 

Jun.  14.    4.    9.11,8 

I. 

9.36.    6,32 

9  .  38  .  23,94 

9-39.  29,29 

Arct.  e  Bootis. 

29,54 

+  0,25 

16.    5.47.35,6 

I. 

11.22.38,59 

11.24.57,04 

11  .25.58,79 

Regu.  Spica. 
Spica,  a^Lib. 

58,67 

-0,12 

19-    7.59.35,0 

I. 

13.46.47,63 

13.49.    7,85 

13.50.    7,64 

7,74 

+  0,10 

20.    8.42.47,8 

I. 

14.34.    3,57 

14  .  36  .  24,22 

14.37.24,24 

a^  Librae. 

24,39 

+  0,15 

21  .    9  •  26  .  45,1 

I. 

15.22"    4,02 

15.24.25,32 

15  .  25  .  25,89 

(Spica,a^Lib. 
1    Antares. 

25,90 

+  0,01 

22.  10.  11.52,3 

I. 

16.  11.  14,37 

16.13.  36,49 

16.14.37,76 

a^LibSOphiu. 

37,80 

+  0,04 

24.11.46.    3,6 

I. 

17.53.33,33 

17.55.56,45 

17  .  56  .  59,08 

a^Lib.  aOphi. 

58,70 

-0,38 

July    3  .  19  .    7  .    1,4 

II. 

1.51.    7,86 

1  .  53  .  35,63 

1  .  52  .  30,74 

a  Ceti,  Aid. 

31,01 

+  0,27 

5.20.56.31,3 

II. 

3  .  48  .  47,51 

3.51.  16,65 

3.50.    8,57 

Ant.  July  5  &  6. 

7,59 

-0,98 

6.21.55.49,8 

II. 

4.52.11,64 

4.54.41,44 

4.53.31,98 

Aldebaran. 

31,00 

-0,98 

14.    4.27.    3,7 

I. 

11.52.    1,14 

11  .54.35,53 

11  .55.37,43 

/3  Leo.  Arct. 

37,69 

+  0,26 

18.    7.23.37,1 

I. 

15.    4.47,59 

15.    7.24,17 

15.    8.24,70 

Arctu.  Anta. 

24,94 

+  0,24 

22  .  10  .  30  .    0,6 

I. 

18.27.26,00 

1 8  .  30  .    4,46 

18.31.    7,57 

Ant.  a^  Capri. 

7,28 

-0,29 

24  .  12  .    8  .  54,2 

I. 

20.14.28,55 

20  .  17  .    7,49 

20.  18.  10,86 

aOphi.  a^Cap. 

11,12 

+  0,26 

24.12.11.    5,8 

II. 

20.  16.40,48  20.  19.  19,42 

20.  18.  16,05 

aOphi.  a^Cap. 

15,86 

-0,19 

25  .  13  .    0  .  28,2 

II. 

21.10.    6,88  21.12.46,50 

21  .  11  .43,34 

Anta.  Aqui. 

43,41 

+  0,07 

26.  13.49.  19,6 

II. 

22  .    3  .    2,08  22  .    5  .  42,46 

22.    i.  39,59 

aAqui.  a^Cap. 

39,91 

+  0,32 

Aug.  11  .    3.    4.32,4 

I. 

12.19.24,08  12.22.  14,ig 

12.23.15,76 

Arctu.  Anta. 

16,64 

+  0,88 

14.    5.18.30,1 

I. 

14  .  45  .  31,79  14  .  48  .  23,59  14  .  49  .  24,22 

Anta.aOphiu. 

24,42 

+  0,20 

23  .  12  .  32  .  53,4 

II. 

22  .  36  .  31,47  22  .  39  .  27,20  22  .  38  .  24,02 

(3  &  a  Aquarii. 

23,33 

-0,69 

•  Ba. 

+  Erratum    in   the   Berlin  Ephemeris.     March  23,  0*.  Moon's   Right  Ascens 

lion,  for  12^ 

)°  .  54' .  57",4 

read  125°  .  54' .  47",4. 

Right  Ascensions  of  the  Moon.     1831. 
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Greenwich 

rs 

Reduced  Time 

Apparent  .\.R. 

Apparent  A.R. 

Seconds  of 

Apparent  Error 

Mean  Solar  Time. 

of  Transit. 

of  Limb. 

of  Center. 

Star  on  whicli 

Tabular  A.R. 

of  Tables. 

1 

it  depends. 

d.   A.     m.     a. 

A.     m.     s. 

A.     m.     s. 

A.     m.      s. 

s. 

s. 

Sept.  1  .20.32.  17,9 

II. 

7  ■  12.41,56 

7 .  15.39,47 

7 .  14.31,18 

Castor,  Pro. 

30,98 

-  0,20 

2  .  21  .  29  .  58,1 

II. 

8.14.  27,69 

8.17.25,73 

8.  16.  18,28 

Cast.  Pro.  Poll. 

18,33 

+  0,05 

12  .    4  .  41  .  58,0 

I. 

16.    3.    5,50 

16.    6.    5,47 

16.    7.   6,96 

Arcturus. 

7,22 

+  0,26 

22  .  12  .  53  .  51,0 

II. 

0.55.41,38 

0  .  58  .  44,84 

0  .  57  •  40,50 

a  Aqua,  a  Peg. 

40,74 

-t-0,24 

Oct.    2.22.    2.29,5 

II. 

10  .  45  .  10,85 

10  .  48  .  18,99 

10.47-15,79 

Regu.  Arctu. 

15,98 

+  0,19 

16.    8.10.14,6 

I. 

21  .  45  .  48,53 

21  .48.59,12)21  .50.    2,36 

a  Aquarii. 

2,58 

+  0,22 

17-    8.59.14,7 

I. 

22  .  38  .  53,30 

22.42.    3,78 

22.43.    7,14 

a  Aqua,  a  Peg. 

7,31 

+  0,17 

19-10.39.    6,8 

I. 

0  .  26  .  53,98 

0.30.    .5,42 

0  .  31  .    9,76 

a  Aqua,  a  Peg. 

10,34 

+  0,58 

20.  11  .30.58,1 

I. 

1  .  22  .  49,70 

1.26.    1,75 

1  .  27  -    7,05 

/3  Aquarii. 

7,60 

-hO,55 

21.12.27-    5,2 

II. 

2.23.    2,61 

2.26.  14,65 

2.25.    8,13 

a  And.  a  Ari. 

8,76 

+  0,63 

23  .  14  .  21  .  30,3 

II. 

4  .  25  .  39,82 

4.28.51,59 

4  .  27  .  42,71 

Aldebaran. 

43,14 

-1-0,43 

28.19.    9-30,2 

II. 

9.34.  11,11 

9-37-21,57 

9  .  36  .  16,51 

Regulus. 

17,24 

+  0,73 

Nov.  9  •    3  .  38  .  18,9 

I. 

18  .  47  .  49,46 

18  .  50  .  56,02 

18.51  .58,77 

Arct.  a*Capr. 

59,64 

+  0,87 

13.    6.49.20,2 

I. 

22.15.    8,36 

22  .  18  .  14,92 

22.19-  17,53 

a^  Cap. /3  Aqua. 

18,50 

+  0,97 

15.    8.25.41,5 

I. 

23  .  59  .  39,02 

0.    2.45,13 

0.    3.48,59 

a  Pega.  a  Arie. 

49,46 

+  0,87 

16.    9.15.43,5 

I. 

0  .  53  .  46,34 

0.56.51,93 

0  .  57  •  56,38 

a  And.  a  Arie. 

57,46 

+  1,08 

18.11.    3.    6,3 

I. 

2  .  49  .  20,87 

2  .  52  .  25,41 

2  .  53  .  32,91 

a  And.  a  Arie. 

33,32 

+  0,41 

19.12.    3.44,3 

II. 

3  .  54  .    6,00 

3.57-    9,98 

3.56.    0,87 

a  And.  a  Aid. 

1,08 

+  0,21 

28.20.17.59,9 

II. 

12  .  45  .  10,43 

12  .  48  .  15,82 

12.47-  15,19 

Arcturus. 

15,45 

+  0,26 

Dec.  10.    4.44.20,3 

I. 

21  .  56  .  15,73 

21  .59-21,48 

22.    0.23,45 

aAqui.aPeg. 

24,04 

+  0,59 

12.    6.17.  15,1 

I. 

23.37-  18,22 

23  .  40  .  24,69 

23  .  41  .  26,92 

a  Peg.  a  And. 

27,84 

+  0,92 

14.    7.53.51,2 

I. 

1  .  22  .    2,33 

1  .  25  .    9,69 

1  .26.13,91 

aAnd.  a  Arie. 

14,76 

■1-  0,85 

15.    8.45.40,8 

I. 

2.17.  57,06 

2.21.    4,41 

2.22.  10,30 

a  Arie.  Aid. 

11,18 

-(•0,88 

17.  10.39.54,8 

I. 

4.20.23,01 

4.23.30,31 

4  .  24  .  39,99 

a  Pega.  aAnd. 

40,75 

+  0,76 
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Greenwich 
Mean  Solar  Time. 

■6 
II 

0 

Reduced  Time 
of  Transit. 

Apparent  A.R. 
of  Limb. 

Apparent  A.R. 
of  Center. 

Star  on  which 
it  depends. 

Seconds  of 
Tabular  A.R. 

Apparent  Error 
of  Tables. 

</.     A.     m.     s. 

h.     m.     s. 

h.     m.     s. 

A.     m,     s. 

A". 

«. 

Jan.     7  •    1  .  24  .  52,9 

I. 

20  .  29  .  26,46 

20  .  30  .  42,52 

20  .  30  .  42,73 

a  Pega.  /3  Ceti. 

42,70 

-0,03 

Feb.  22  .  22  .  29  .  50,2 
27  .  22  .  35  .  12,6 

II. 

20 .  39  .    7,24 

21.  4.14,08 

20.40.29,14 
21.5.  35,20 

20  .  40  .  28,92 

21  .    5.34,99 

a  Aquilae. 
a  Orionis. 

28,31 
34,29 

-0,61 
-0,70 

Mar.    8  .  22  .  50  .  10,3 
9  .  22  .  52  .    7,8 

26  .  23  .  32  .  38,5 

27  .  23  .  35  .  29,7 

30  .  23  .  44  .  27,3 

31  .  23  .  47  .  35,0 

21  .  54  .  40,02 
22.    0.33,85 
23.48.    5,36 
23  .  54  .  53,22 
0.15.  40,69 
0  .  22  .  45,08 

21.56.    4,38  21.56.    4,20 

22  .    1  .  58,75,22  .    1  .  58,57 

23  .  49  .  37,44  23  .  49  .  37,28 
23.56.25,7023.56.25,54 

0.  17.  14,38    0.  17.  14,22 
0.24.19,11    0.24.18,95 

«  Aquilse. 
a  Aqui.  a  Arie. 
Cast.  Pro.  Poll. 

Aid.  a  Orio. 

a  Arie.  Aid. 

a  Orio.  Cast. 

3,65 
58,08 
37,03 
25,36 
14,07 
18,59 

-0,55 
-0,49 
-0,25 
-0,18 
-0,15 
-0,36 

Apr.  18  .    0  .  48  .  26,8 
19.    0.51.53,6 
22  .    1  .    1  .  24,3 

I. 

2  .  30  .  38,45 
2.38.    1,97 
2  .  59  .  22,48 

2.32.22,35 
2  .  39  .  46,29 
3.1.    8,22 

2  .  32  .  22,54 

2  .  39  .  46,48 

3  .    1  .    8,42 

Aid.  Castor. 

Aid.  a  Orio. 

Regulus. 

22,69 

46,59 

8,62 

+  0,15 
■fO,ll 
+  0,20 

May    9.    1  .  14.    4,5 

4.  18.56,25 

4.20.51,84 

4.20.52,16 

Aid.  a  Orio. 

52,23 

+  0,07 

July    1  .  22  .  43  .  53,1 
3  .  22  .  50  .  39,2 
6.23.    2.44,1 

25.  0.33.    8,7 

26.  0.37.26,1 
29.    0.49.  17,4 

30  .    0.  52  .  54,2 

31  .    0.56.21,2 

II. 
I. 

5  .  20  .  43,02 
5  .  35  .  22,25 
5  .  59  .  16,90 
8  .  40  .  44,94 

8  .  48  .  58,76 

9  .  12  .  39,34 
9  .  20  .  12,37 
9  .  27  .  35,90 

5.23.    9,81 
5  .  37  .  50,22 
6.    1.46,73 

8  .  43  .  24,20 
8.51.  38,83 
9.15.21,79 

9  .  22  .  55,72 
9-13.19,83 

5.23.    9,60 
5  .  37  .  50,02 
6.    1.46,54 

8  .  43  .  24,37 
8.51.  39,00 
9-15.21,96 

9  -  22  .  55,89 
9  .  30  .  20,00 

Aid.  a  Orio. 

Aid.  a  Orio. 

Aldebaran. 
Arctu.  a  Ophi. 
aOphi.aAqui. 
Anta.aAqui. 
Spica,  Arctu. 
/3Leo.  Arctu. 

9,84 
50,25 
46,77 
24,94 
39,54 
22,45 
56,39 
20,30 

+  0,24 
+  0,23 
+  0,23 
+  0,57 
+  0,54 
+  0,49 
+  0,50 
+  0,30 

Aug.  18  .    1  .  33  .  47,1 
26  .    1  .  37  .  47,9 
28  .    1  .  37  .  35,4 
30  .    1  .  36  .  49.4 

11.15.56,43 

11  .51.27,57 
11.59.    7,47 

12  .    6  .  13,95 

11.  18.49,9211  .  18.50,11 
11  .54.23,79,11  .54.24,00 

12.  2.    4,4012.    2.    4,61 
12.   9.11,3412.   9-11,56 

Arcturus. 
/3  Leo.  a  Aqui. 
Arct.  a  Ophi. 
Arctu.  a  Aqui. 

49,93 

24,10 

4,34 

11,32 

-0,18 
+  0,10 
-0,27 
-0,24 

Oct.  15.22.45.    5,8 
16  .  22  .  46  .  22,2 
18.22.49.25,8 
23  .  22  .  58  .  57,4 
27.23.    7.29,6 

II. 

12.19.    6,73 
12  .  24  .  20,07 

12  .  35  .  16,74 
13.    4.32,05 

13  .  28  .  52,83 

12.22.17,41 
12  .  27  .  30,61 
12  .  38  .  27,85 
13.    7-43,74 
13.32.    3,61 

12.22.17,21 
12.27.30,41 
12  .  38  .  27,67 
13.    7.43,57 
13.32.    3,45 

Arcturus. 
Arct.  0  Ophi. 
Arctu.  a  Ophi. 

a  Aquilae. 
aOphi.aAqui. 

17,20 
30,41 
27,80 
43,49 
3,22 

-0,01 
0,00 
+  0,13 
-0,08 
-0,23 

Right  Ascensions  of  Venus.    1831. 
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Greenwich 

"2 

Reduced  Time 

Apparent  A.R. 

Apparent  A.R. 

Seconds  of 

Apparent  Error 

Mean  Solar  Time. 

^1 

of  Transit. 

of  Umb. 

of  Center. 

Star  on  which 
it  depends. 

Tabular  lA.R. 

of  Tables. 

d. 

h.     m.     ». 

~ 

A.     m.     s. 

k.     m.     ». 

h,     m.     a. 

«. 

s. 

Jan.    7- 

0  .  24  .  21,6 

I. 

19  .  28  .  45,28 

19.30.    1,33 

19.30.    1,68 

a  Pega.  (i  Ceti. 

1,40 

-0,28 

18. 

0  .  39  .  34,7 

20.27.21,67 

20 .  28  .  39,02 

20  .  28  .  39,37 

a  Aquilae. 

38,97 

-0,40 

24. 

0  .  46  .  54,0 

20.58.19,7X120.59.38,85 

20.59.39,19 

a  Pegasi. 

38,56 

-0,63 

26. 

0.49.    9,7 

21.    8.29,0121.    9-48,05 

21  .    9-48,39 

/?  Ceti,  a  Ceti. 

48,13 

-0,26 

28. 

0.51  .20,4 

21.  18.34,1121.  19.52,26 

21.  19-52,60 

a  Aqui.  li  Ceti. 

52,52 

-0,08 

Feb.  10. 

1.    3.31,3 

22.22.    5,65  22.23.20,37 

22  .  23  .  20,51 

Aid.  a  Orio. 

20,53 

■h0,02 

12. 

1  .    5  .    5,6 

•22.31  .  31,66|22  .  32  .  48,06 

22  .  32  .  48,40 

a  Aqui.  a  Pega. 

49,43 

-H,03 

15. 

1.7.  23,0 

22  .  45  .  36,66:22  .  46  .  55,46 

22  .  46  .  55,80 

a  Pegasi. 

55,44 

-0,36 

17. 

1.8.  49,0 

22  .  54  .  54,68 

22.56.14,75 

22  .  56  .  15,09 

a  Aqui.  Aid. 

14,94 

-0,15 

Mar.  9. 

1.21.    1,3 

0 .  25  .  55,66 

0 .  27 .  20,09 

0  .  27  .  20,44 

a  Aqui.  Cast. 

20,56 

+  o,n 

10. 

1.21.  35,3 

0 .  30  .  25,75 

0.31.50,71 

0.31  .51,06 

a  Aqui.  a  Arie. 

51,15 

+  0,09 

19- 

1  .  26  .  47,7 

1.11.    2,55 

1  .  12  .  32,94 

1.12.  33,30 

Aid.  a  Orio. 

33,26 

-0,04 

23. 

1  .  29  .  15,3 

1.29.14,49 

1  .30.47,16 

1  .  30  .  47,52 

a  Arie.  Aid. 

47,60 

•f  0,08 

31. 

1  .  34  .  39,5 

2.    6.10,92 

2.    7.44,64 

2.    7.4.5,01 

0  Arie.  Aid. 

45,20 

+  0,19 

Apr.  1  . 

1  .  35  .  23,4 

2.10.51,22 

2.12.  25,28 

2.12.  25,66 

a  Orio.  Castor. 

25,79 

-1-0,13 

3. 

1  .  36  .  53,7 

2  .  20  .  14,24 

2.21.  48,94 

2.21  .49,32 

Aid.  a  Orio. 

49,53 

-f0,21 

4. 

1  .  37  .  40,4 

2.24.57,13 

2  .  26  .  32,28 

2  .  26  .  32,66 

Aid.  Castor. 

32,74 

■fO,08 

12. 

1  .  44  .  27,5 

3  .    3  .  13,36 

3.    4.52,92 

3  .    4  .  53,32 

fj  Orio.  Proc. 

53,61 

+  0,29 

13. 

1  .  45  .  23,0 

3.8.    4,90 

3.    9.45,14 

3.    9.45,54 

(i  Leonis. 

45,80 

-^  0,26 

18. 

1  .50.  16,2 

3  .  32  .  38,00 

3.34.21,93 

3  .  34  .  22,34 

Aid.  Castor. 

22,40 

-1-0,06 

19- 

1.51.  17,6 

3  .  37  •  35,72 

3.39-  20,05 

3  .  39  .  20,46 

Aid.  a  Orio. 

20,80 

-h0,34 

23. 

1  .  55  .  34,4 

3  .  57  .  37,34 

3  .  59  .  23,79 

3  .  59  .  24,21 

Aid.  a  Orio. 

24,37 

-1-0,16 

May  6. 

2.11.    2,6 

5.    4.14,88 

5.6.    9,63 

5.    6.10,09 

Aid.  Castor. 

10,40 

+  0,31 

9- 

2.14.51,5 

5.19-  53,25 

5.21.  48,85 

5.21.  49,31 

Aid.  a  Orio. 

49,62 

+  0,31 

11. 

2.17.25,7 

5  .  30  .  20,1 1 

5  .  32  .  16,61 

5.32.17,08 

a  Orio.  Cast. 

17,32 

-f0,24 

12. 

2.18.  42,8 

5  .  35  .  33,72 

5  .  37  -  30,50 

5  .  37  -  30,97 

a  Aqua.  Cast. 

31,46 

+  0,49 

16. 

2  .  23  .  53,0 

5  .  56  .  28,21 

5  .  58  .  27,75 

5  .  58  .  28,23 

Cast.  Procy. 

28,39 

+  0,16 

17. 

2.25.  10,3 

6.    1.41,42 

6.    3.41,77 

6.    3.42,26 

a  Orio.  Cast. 

42,38 

-h0,12 

18. 

2  .  26  .  27,1 

6.    6.54,39 

6.    8.55,40 

6.    8.55,89 

a  Orio.  Cast. 

56,11 

-1-0,22 

19- 

2  .  27  .  43,8 

6.12.    7,09 

6.  14.    8,84 

6.14.    9,33 

a  Orio.  Cast. 

9,54 

•f0,21 

23. 

2  .  32  .  46,0 

6  .  32  .  53,09 

6  .  34  .  58,08 

6  .  34  .  58,58 

Castor,  Poll. 

58,78 

-t-0,20 

24. 

2.34.    0,2 

6.38.    .3,38 

6.40.    9,06 

6.40.    9,56 

a  Orio.  Cast. 

9,61 

-1-0,05 

26. 

2  .  36  .  26,3 

6.48.21,71 

6  .  50  .  28,64 

6.50.29,15 

Pollux. 

29,10 

-0,05 

28. 

2  .  38  .  48,9 

6  .  58  .  37,00 

7.    0.44,76 

7.    0.45,27 

Pollux,  Reg. 

45,26 

-0,01 

June  3 . 

2  .  45  .  32,2 

7  .  28  .  57,76 

7.31.    8,53 

7.31.    9,06 

a  Orio.  Poll. 

9,17 

■1-0,11 

4. 

2  .  46 .  35,2 

7  .  33  .  56,81 

7. 36.    8,27 

7.36.    8,80 

Reg. /3  Leonis. 
(Arc.  S  Ophi.l 
1  June  8.          1 

9,02 

-1-0,22 

9- 

2  .  51  .  30,8 

7.58.33,10 

8.    0.47,39 

8.    0.47,94 

47,92 

-0,02 

11. 

2.53.  18,9 

8.    8.1.^08 

8.10.28,89 

8.10.  29,44 

^Leo.JunelO. 

29,20 

-0,24 

16. 

2  .  57  .  20,5 

8.31.55,59 

8.34.  14,02 

t8  .  34  .  1 4,59 

Aid.  Regulus. 

l.'5,40 

-1-0,81 

20. 

3.    0.    2,8 

8  .  50  .  22,40 

8  .  52  .  42,98 

8  .  52  .  43,.56 

Aid.  n  Orio. 

43,28 

-0,28 

21  . 

3.    0.39,0 

8  .  54  .  54,57 

8.. 57-  15,77 

8.57.16,35 

Aid.  Pollux. 

16,11 

-0,24 

July  1. 

3.    5.    0,7 

9  .  38  .  37,45 

9-41.   3,76 

9  •  41  .    4,38 

.Spica,  Arctu. 

4,11 

-0,27 

2. 

3.    5.17,1 

9  .  42  .  49,88 

9.  45.  16,77  §9 -45. 17,39 

Aid.  a  Orio. 

16,82 

-0,57 

3. 

3.    5.31,2 

9  .  47  .    0,04   9  •  49  .  27,48   9  •  49  .  28,1 1 

(i  Leo.  a  .Serp. 

27.80 

-0,31 

8. 

3.6. 16,0 

10.    7-24,5910.    9.55,22  10.    9-55,87 

Reg.  ft  Leon. 

55,57 

-0,30 

15. 

3.    6.    4,0 

10.  34.  44,19  10.. S7.  19,09  10.37-  19,78 

Reg.  Arctu. 

1.9,31 

-0,47 

18. 

3.    5.31,7 

10  .  46  .    0,05  10  .  48  .  36,."?9  10  .  48  .  37,09 

S|)ica,  Arctu. 

36,89 

-0,20 

25. 

3.    3.13,7 

11.11.  14,48  11  .  13.  5,'{,81  11  .  13.51.,.5fi 

Arct.  a  Ophi. 

54,39 

-0,17 

30. 

3.    0.39,7 

11.28.18,8511.31.    2,2611.31.    3,06 

Spica,  Arctu. 

2,80 

-0,26 

31  . 

3.    0.    .3,3 

11  .  31  .  38,30  11  .  .S4  .  22,29  U  .  34  .  2,'j,10 

1                         1 

ftX'Co.  Arctu. 

22,79 

-0,31 

•  The  time  of  traniiit,  and  the  R.A.  and  Mean  Solar  Time  deduced  from  it,  ought  und 

oubtedly  to  I 

»e  increased  1'. 

+  Undoubtedly  there  is  an  error  of  I".                                 §  Ah. 

R 
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Right  Ascensions  of  Venus.     1831. 


Greenwich 
Mean  Solar  Time. 


Aug.  3  . 

6. 

8. 

10. 

12. 


2.58.  2,1 
2  .  55  .  42,8 
2  .  53  .  59,5 
2.52.  6,7 
2  .  50  .  4,7 


13.  2.48.59,7 


14. 
15. 
18. 
19- 
20. 
25. 
26. 
28. 
30, 

Sept.  3 . 

4. 
12. 

20. 

21  . 

22  . 
25. 
26. 
28. 
30. 


47  .  52,4 
46  .  42,2 
42  .  54,5 
41  .  32,5 
40.  7,3 


32 
30 
26 
22 


8,7 
21,4 
34,5 
29,6 


2.13.  20,5 
2.10.49,7 
1  .  46  .  54,0 

.55,6 


1  .  14. 

1.  10 
1  .  5 
0.50 
0.45 
0.34 
0.22 


,18,1 
32,5 
.27,0 
,  10,2 
,  15,0 
,55,8 


Oct  3.  0.  5.21,1 
*3  .  23  .  59  •  22,7 
6  .  23  .  41  .  23,3 
15.22.49.  3,9 
16.22.43.41,5 
18.22.33.19,7 
23.22.  9-53,1 

Nov.  3.21  .31  .11,0 
6.21  .23.23,8 
8.21 

13.21 , 

14.21 , 

17-21 


18  .  46,2 
8  .  56,4 
7  .  14,8 
,39,0 


26  .  20  .  52  .  37,6 
28  .  20  .  51  .  2,9 


Dec. 


8 
12 
13 
14 
15 
18 
22 
23 
31 


20. 

20. 

20. 

20. 

20. 
,20. 
,20. 
,20. 
,20, 
.20, 


Reduced  Time    Apparent  A. R. 
of  Transit.  of  Limb. 


h. 


47.  1,3 
45  .  56,0 
45.  0,7 
44  .  52,3 
44  .  45,9 
44  .  41,9 
44.41,2 
45.  7,5 
45.19,1 
47  .  55,9 


II. 


41  .  25,08 

50 .  53,53 

57.    1,65 

,    3.    0,40 

,    8.50,09 


12.  11  .41,01 


12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12  . 
12. 
12. 
12. 


14. 
17. 

25. 
27. 
30. 
42. 
44. 
48. 
52. 


29,49 

15,06 

15,13 

49,09 

^9,95 

0,85 

9,69 

14,56 

1,64 


12  .  58  .  36,59 
13.  0.  1,84 
13.    7-32,84 

13.    6.58,51 

6 .  I6,6l 
26,64 
7,62 
46,10 
41,41 
12,19 


11  . 
11  . 
11  . 

12, 
12 

12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

13 
13 
13 


44 
53 

59 

5 

11 


10,36 
,  40,43 
,  49,90 
,  49,88 
.  40,65  12 


Apparent  A.R. 
of  Center. 


Star  on  which 
it  depends. 


Seconds  of 
Tabular  A.R. 


13. 
13, 
13, 
13, 
12, 
12, 

12. 

12  , 

12. 

12 

12 

12 

12 


5 

2 

0 

57 

54 


.  48  .  22,62 
.  46  .  19,53 
.40.  6,19 
.  23  .  5,52 
.21  .38,90 
.19.  8,01 
.15.19,71 


12.19. 
12  .  23  . 
12.27, 
12.37, 
12.39, 
12 .46, 
13.12. 
13.18, 

13.41 , 
13.52. 
14.  7. 
14.  11  . 
14.  15. 
14.  18. 
14.30. 
14.. 50. 
14.54. 
15.28. 


57,00 
59,10 
14,25 

5,78 
20,58 
35,22 

0,27 
18,78 

52,87 

36,76 

25,79 

13,63 

3,89 

56,19 

45,21 

0,28 

9,59 

26,81 


14.32,12 

,17.21,16 
,20.  7,32 
,28.  8,64 
,  30 .  42,95 
.  33  .  14,08 
.  44  .  57,00 
.47.  5,93 
.51  .  11,50 
,  54  .  59,04 

,    1  .  34,63 

•  2.59,99 
.10.32,76 


13.  10 


13, 

13, 

13, 

13 

13 

12 


1,49 

9  .  19,83 
8  .  29,98 
5.  11,65 
3  .  50,52 
0 .  46,66 
57  .  18,68 


12.51 . 
12  .  49  . 


12. 
12, 
12. 
12. 
12. 

12, 
12. 
12, 
12, 
12, 
12, 
13. 
13. 

13. 
13. 
14. 
14. 
14. 
14. 
14. 
14. 
14. 
15. 


43 
26 
24 
22 
18 


30,79 
27,93 
15,22 
16,20 
49,44 
19,12 
31,41 


23.  5,04 
27.  6,20 
30  .  20,98 
40.  12,28 
42  .  27,01 
49  .  40,12 
15.  6,03 
21  .24,17 


44. 
55. 
10. 
14. 
18. 
22. 


57,82 
42,00 
32,79 
20,97 
11,08 
3,60 


44. 
53. 

59 
5, 
11 


11,19 

41,27 
50,79 
50,79 
41,59 


12.  14.33,07 


12  .  17. 

12.20, 

12.28, 

12.30, 

12.33, 

12.44 

12.47, 

12.51 

12  .  55  , 


22,12 
8,30 
9,66 

43,99 
15,13 
58,14 

7,09 
12,69 

0,28 


13, 
13. 
13, 


1 


35,95 
3.    1,34 
10  .  34,30 


13.10.    3,25 


9.21,61 
,  8.31,79 
.  5  .  13,53 
,  3.52,42 
,  0.48,60 
,  57  .  20,66 


12.51  .32,81 
12  .  49  .  29,96 
12.43.  1.3,18 
12.26.  14,21 
12.24.47,47 
12.22.  17,20 
12.  18.29,58 


33  .  52,58 
50.  5,21 
54  .  1.3,43 
28.23,14 


12.23. 
12.27. 
12.30. 
12  .  40  . 
12.42. 
12  .  49  . 

13.  15. 
13.21 . 

13.44, 
13.55. 

14.  10. 
14.  14. 
14.  18. 
14.22. 
14.33. 
14.50. 
14.54. 
15.28. 


3,51 

4,72 
19,54 
10,97 
25,72 
38,89 

4,95 
23,12 

56,86 
41,08 


aOphi.  a^Cap, 
aOphi.  a^Cap 

Arctunis. 
Spica.  Arctu. 
Arct.  a  Ophi. 
(Arc.  aOphi.l 
lAug.l2&14.( 
Arctu.  a  Ophi 
Arctu.  a  Ophi 

Arcturus. 
aOphi.uAqui. 

/i  Leonis. 
Arctu.  a  Ophi. 
/SLeo.  aAqui. 
Arctu.  a  Ophi 
Arctu.  a  Aqui 

Spica,  Arctu. 
Proc.  a  Aqui. 

Arcturus. 

(Cas.Pro.PoI.1 

I  Sept.  19.        f 

Arctu.  Anta. 

Poll.  Arctu. 

Arcturus. 

Arcturus. 

a  Aquilae. 

Arcturus. 

Reg.  Arctu. 
Reg.  Arctu. 
Reg.  a  Ophi. 

Arcturus. 

Arctu.  a  Ophi. 

Arctu.  a  Ophi. 

a  AquilsB. 

Arcturus. 
Arctu.  a  Aqui. 
Arcturus. 
Arcturus. 
Arcturus. 
Arcturus. 
Arcturus. 
Arcturus. 

Arctu.  a  Ophi. 

Arcturus. 


31,91  Arctu.  a  Ophi, 


20,10 
10,21 

2,74 
51,75 

4,41 
12,64 
22,40 


Arcturus, 
Arctu.  a  Aqui. 

Arcturus. 

Arctu.  a  Aqui. 

6  Boot,  a  Ophi. 

Arctu.  a  Aqui. 

a  Serpentis. 


10,98 
40,91 
50,16 
50,38 
41,02 

32,59 

21,51 

7,73 

9,14 

43,53 

14,69 

.57,71 

6,84 

12,42 

0,05 

35,61 

0,92 

33,78 

2,61 

21,14 
31,31 
13,33 
52,00 
48,39 
20,20 

32,17 
29,49 
12,38 
13,24 
46,63 
16,31 
28,98 

2,79 
4,10 
18,72 
10,33 
24,99 
38,27 
4,24 
22,26 

56,02 
40,23 
31,10 
1.9,26 
9,50 
1,80 
50,92 

3,99 
12,03 
21,66 


Apparent  Error 
of  Tables. 


•  At  this  transit  Venus  passed  after  Apparent  Noon,  but  before  Mean  Noon. 


-0,21 
-0,36 
-0,63 
-0,41 
-0,57 

-0,48 

-0,61 
-0,57 
-0,52 
-0,46 
-0,44 
-0,43 
-0,25 
-0,27 
-0,23 

-  0,34 
-0,42 
-0,52 

-0,64 

-0,47 
-0,48 
-0,20 
-0,42 

-  0,21 
-0,46 

-0,64 
-0,47 
-0,80 
-0,97 

-  0,84 
-0,89 
-0,60 

-0,72 

-  0,62 
-0,82 
-0,64 
-0,73 

-  0,62 
-0,71 
-0,86 

-0,84 
-0,85 
-0,81 

-  0,84 
-0,71 
-0,94 
-0,83 
-0,42 

-  0,61 
-0,74 


1 


Right  Ascensions  of  Mars.  1831. 
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Greenwich 

TJ 

Reduced  Time 

.\pparcnt  A.R. 

Apparent  A.R. 

Seconds  of 

Apparent  Error 

Mean  Solar  Time. 

of  Transit. 

of  Limb. 

of  Center. 

Star  on  which 

Tabular  A.R. 

of  Tables. 

fm  DO 

it  depends. 

d. 

A.     m.     s. 

w 

A.     m.     s. 

h.     m.     s. 

A.     m.     s. 

s. 

s. 

Jan.    1  . 

6.17.   9,9 

Center 

0.58.53,14 

1.0.    8,27 

1.0.    8,S1 

oArie.  aCeti. 

7,58 

-0,73 

7- 

6.   5.35,7 

VUible 

1  .  10.55,16 

1  .12.  11,43 

1  .12.11,47 

/3  Ceti,  a  Ceti. 

10,82 

-0,65 

8. 

6.    3.42,3 

«*. 

1  .  12  .  57,86 

1  .  U.  14,28 

1  .  14.  14,32 

0  Arie.  a  Ceti. 

13,70 

-0,62 

25. 

5.33.    8,0 

1  .49.17,10 

1  .  50  .  36,45 

1  .  50  .  36,49 

a  Arie.  a  Ceti. 

36,09 

-0,40 

26. 

5.31.24,9 

IL. 

1  .  51  .  30,59 

1  .  52  .  49,62 

1  .  52  .  49,86 

a  Arie.  a  Ceti. 

49,51 

-0,35 

28. 

5.28.    0,6 

1  .  55  .  59,89 

1  .57.  17,86 

1  .57.  18,10 

/SCeti,  aCeti. 

17,88 

-0,22 

Feb.  10 . 

5.    6.42,1 

2  .  25  .  56,20 

2.27.  11,07 

2.27.11,29 

Aid.  a  Orio. 

10,92 

-0,37 

12. 

5.    3.32,7 

2  .  30  .  37,52 

2.31.  54,23 

2.31.  54,45 

a  Arie.  Aid. 

54,14 

-0,31 

15. 

4  .  58  .  52,3 

2  .  37  .  43,80 

2.39.    2,79 

2  .  39  .    3,00 

a  Pega.  Cast. 

2,57 

-0,43 

17. 

4  .  55  .  47,7 

2  .  42  .  30,51 

2  .  43  .  50,78 

2  .  43  .  50,99 

0  Arie,  Aid. 

50,52 

-0,47 

Mar.  10 . 

4  .  25  .  10,5 

3  .  34  .  30,96 

3.  35.  56,09 

3  .  35  .  56,28 

a  Arie.  Aid. 

56,13 

-0,15 

17. 

4.  15.36,6 

3  .  52  .  27,39 

3.53.  56,56 

3  .  53  .  56,75 

Aid.  a  Orio. 

56,72 

-0,03 

18. 

4.  14.  16,2 

3.55.    2,57 

3  .  56  .  32,44 

3  .  56  .  32,62 

Aid.  0  Orio. 

32,52 

-0,10 

25. 

4.    5.    1,4 

4.13.  19,67 

4.14.  52,01 

4.  14.52,19 

Aid.  a  Orio. 

52,07 

-0,12 

27. 

4.    2.25,6 

4.  18.36,77 

4.20.    8,89 

4.20.    9,07 

Cast.  Pro.  Poll. 

8,92 

-0,15 

28. 

4 .    1  .    8,0 

4.21  .15,09 

4  .  22  .  47,60 

4  .  22  .  47,78 

Aid.  a  Orio. 

47,75 

-0,03 

31. 

3.57.17,1 

4.29.  11,92 

4  .  30  .  45,70 

4  .  SO  .  45,88 

Aid.  a  Orio. 

45,87 

-0,01 

Apr.    3. 

3  .  53  .  28,5 

4.37.11,39 

4.  38.46,12 

4  .  38  .  46,29 

Aid.  a  Orio. 

46,27 

-0,02 

4. 

3  .  52  .  12,8 

4  .  39  .  51,62 

4.41  .26,81 

4  .  41 .  26,98 

Aid.  Castor. 

26,90 

-0,08 

12. 

3  .  42  .  15,2 

5.1.  20,34 

5.    2.59,97 

5.    3.    0,14 

a  Orio.  Procy. 

59,96 

-0,18 

19. 

3.  S3.  41,6 

5  .  20  .  16,43 

5.22.    0,80 

5.22.    0,96 

Aid.  a  Orio. 

1,00 

+  0,04 

20. 

3  .  32  .  28,6 

5  .  22  .  59,36 

5.24.44,17 

5  .  24  .  44,33 

Aid.  a  Orio. 

44,53 

+  0,20 

23. 

3  .  28  .  50,7 

5  .  31  .    8,91 

5  .  32  .  55,40 

5  .  32  .  55,56 

Aid.  a  Orio. 

55,71 

+  0,15 

May   1  . 

3.  19.  12,2 

5  .  52  .  55,79 

5  .  54  .  47,66 

5  .  54  .  47,82 

a  Orio.  Reg. 

48,30 

+  0,48 

3. 

3.16.48,2 

5.58.23,15 

6  .    0  .  16,41 

6.    0.16,57 

a  Orio.  Reg. 

16,79 

+  0,22 

9- 

3.    9.35,6 

6.  14.46,29 

6.  16.41,91 

6  .  16  .  42,06 

Aid.  a  Orio. 

42,29 

+  0,23 

11  . 

3.    7.11,1 

6.20.13,67 

6.22.10,19 

6.22.  10,34 

u  Orio.  Cast. 

10,61 

+  0,27 

12. 

3  .    5  .  58,9 

6  .  22  .  57,36 

6  .  24  .  54,35 

6  .  24  .  54,50 

Cast.  Procy. 

54,70 

+  0,20 

18. 

2  .  58  .  43,7 

6.. 39.  16,28 

6.41  .17,30 

6.41  .  17,45 

a  Orio.  Cast. 

17,56 

+  0,11 

19. 

2  .  57  .  30,8 

6  .  41  .  58,96 

6.44.    0.72 

6.44.    0,87 

a  Orio.  Cast. 

1,02 

+  0,15 

US 
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Right  Ascensions  of  Pallas.     1831. 


Greenwich 
Mean  Solar  Time. 

Reduced  Time 
of  Transit. 

Apparent  A.R. 

Star  on  which 
it  depends. 

Seconds  of 
Tabular  A.R. 

Apparent  Error 
of  Tables. 

d.     h.      m.     s. 

A.    m.       s. 

h.    m.     s. 

s. 

8. 

1  July      7  .  12  .  45  .  47,9 

22.  11  .34.50,5 
•24.  11  .25.24,1 

28.11.    6.35,9 
30.10.57.13,9 

Aug.    15  .    9  •  43  .  59,7 

23.  9-    8.58,1 

19.44.35,66 
19  .  32  .  26,88 
19-30.51,40 
19  .  27  -  43,05 
19-26.11,13 

19.1.5.41,07 
19  -  12  .    2,83 

19-47.    5,81 
19  .  35  .    5,08 
19  -  33  .  30,23 
19-30.25,10 
19-28.54,70 

19-18.33,41 
19  -  14  .  58,40 

Antares,  a  Aquilte. 
aOpliiuchi,  aAquilae. 

a  Ophiuehi. 
a  Ophiuehi,  a  Aquilae. 
Arcturus,  a  Ophiuehi. 

a  Ophiuehi,  a  Aquilae. 
a  Aquilte. 

6,31 

5,86 

31,03 

25,51 

55,43 

+  0,50 
-fO,78 
-1-0,80 
-I- 0,41 
+  0,73 

*  Erratum    in    the    BerUn    Ephemeris.      Pallas'    Right     Ascension    July   26,    for    ig"".  31">.  27',10 
read  19".  31-".  57',10. 

Right  Ascensions  ( 

3F  Ceres.     1831. 

Greenwich 
Mean  Solar  Time. 

Reduced  Time 
of  Transit. 

Apparent  A.R. 

Star  on  which 
it  depends. 

Seconds  of 
Tabular  A.R. 

Apparent  Error 
of  Tables. 

d.     h.      m.     s. 

h.     m.     s. 

h.    m.       t. 

a. 

J?. 

July   22  .  13  .  22  .  53,9 

30  .  12  .  44  .  53,2 

31  .  12  .  40  .    5,7 

21  .20.47,65 
21  .14.    8,19 
21  .  13.15,76 

21  .23.26,16 
21.16.51,73 
21.15.59,94 

Antares,  a*  Capricorni. 
Antares,  a'  Capri  corn  i. 
a  Ophiu.  a'  Capricorni. 

26,90 

52,82 

0,73 

■hO,74 
+  1,09 
+  0,79 

Right  Ascensions  of  Jupiter's  Center.    1831. 
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G  reenwicli 

Reduced  Time 

Seconds  of 

1 
Apparent  Error 

Mean 

Solar  Time. 

of  Transit. 

Apparent  A.K. 

Tabular  A. R. 

of  Tables. 

Star  on  which 
it  depends. 

d. 

h.      m.     5. 

A.      m.     t. 

A. 

m.     s. 

s. 

s. 

Apr.     3 . 

20.25.  31,1 

21  .11  .56,53 

21 

13.31,72 

Regulus,  Aldeba. 

31,38 

-0,34 

May     8 . 

18.27-22,3 

21  .  31  .    7,38 

21 

33.    2,84 

a  Aquarii. 

2,29 

-0,55 

10. 

18,20.  16,4 

21.31  .52,65 

21 

33  .  48,91 

a  Aquarii. 

48,93 

■^0,02 

IX. 

18.  16.42,2 

21  .  32  .  14,18 

21 

34  .  10,64 

a  Aquarii. 

11,01 

+  0,37 

15. 

18.    2.20,4 

21  .  33  .  33,67 

21 

35  .  32,74 

Arcturus. 

32,73 

-0,01 

17- 

17.55.    4,8 

21.34.    8,72 

21 

36.    9,08 

a  Aquarii. 

9,60 

-hO,52 

18. 

17.51.  26,8 

21  .34.25,53 

21 

36  .  27,03 

a  Aquarii. 

27,03 

,00 

July  22. 

13.29.21,5 

21  .  27  .  16,39 

21 

29  .  54,90 

Antares.           1 
a*  Capricorni.  | 

54,64 

-0,26 

25. 

13.  16.  12,1 

21  .  25  .  53,38 

21 

28  .  33,01 

Antares,  a  Aqui. 

S2M 

-0,13 

26. 

13.11  .48,2 

21  .25.24,51 

21 

28.    4,87 

a  Aqui.  o^Capric. 

4,89 

+  0,02 

27. 

13.    7.24,1 

21  .24.55,32 

21 

27  .  36,61 

a  Aqui.  a^Capric. 

36,54 

-0,07 

28. 

13.    2.59,2 

21  .  24  .  25,45 

21 

27.    7,57 

a  Aqui.  a*  Capric. 

7,88 

+  0,31 

30. 

12.54.10,0 

21  .  23  .  26,47 

21 

26 .  10,01 

Anta.  a*  Capric. 

9,66 

-0,35 

31. 

12  .  49  .  44,4 

21  .22.56,04 

21 

25  .  40,23 

(a  Ophiuchi.     1 
[a^  Capricorni. ) 

40,14 

-0,09 

Aug.    6 . 

12.23.    7,9 

21  .19-51,58 

21 

22 .  38,69 

a  Ophi.  a*  Capri. 

38,68 

-0,01 

10. 

12.    5.21,1 

21.17.  45,56 

21 

20  .  35,22 

Anta.  n*  Capric. 

35,17 

-0,05 

11  . 

12.    0.54,6 

21  .17.  14,27 

21 

20.    4,50 

Anta.  (1^  Capric. 

4,21 

-0,29 

14. 

11.47.34,1 

21  .  15  .  39,59 

21 

18.31,53 

Anta.  a^  Capric. 

31,47 

-0,06 

15. 

11.43.    7,5 

21  .  15  .    8,35 

21 

18.    0,76 

a  Aqui.  a^  Capri. 

0,69 

-0,07 

23. 

11.    7.40,2 

21.11.    4,33 

21 

14.    0,04 

/3  &  «  Aquarii. 

59,85 

-0,19 

25. 

10 .  58  .  50,6 

21.10.    5,83 

21 

13.    2,10 

Anta.  a*  Capric. 

1,96 

-0,14 

Sept    3. 

10.  19.25,5 

21.    6.    1,40 

21 

8  .  59,44 

Anta.  a*  Capric. 

59,26 

-0,18 

6. 

10.    6.25,2 

21.    4.47,87 

21 

7  .  46,68 

a  Aqui.  a' Capri. 

46,50 

-0,18 

8 

9  .  57  .  47,9 

21.    4.    1,92 

21 

7.    1,07 

a  Aqui.  a*  Capri. 

0,71 

-0,36 

10. 

9 -49 -12,5 

21  .    3.18,17 

21 

6 .  17,41 

la*  Capricorni. 
\0  Aquarii. 

17,22 

-0,19 

15 

9  .  27  .  55,6 

21  .    1  .  38,25 

21 

4 .  39,76 

o*  Capri.  /3  Aqua. 

39,40 

-0,36 

22. 

8  .  58  .  36,2 

20  .  59  .  48,04 

21 

2.51,40 

a^  Capri.  /3  Aqua. 

50,90 

-0,50 

24. 

8.50.  19,8 

20 .  59  .  22,96 

21 

2  .  26,79 

a*  Capri.  /3  Aqua. 

26,39 

-0,40 

Oct.      2. 

8.17.45,0 

20.58.11,25 

21 

1  .  19,00 

a*  Capri.  /3Aqua. 

18,74 

-0,26 

5. 

8.5.  45,1 

20.57.58,12 

21 

1.   6,76 

a*  Capri.  /3  Aqua. 

6,31 

-0,45 

6. 

8.1.  46,5 

20  .  57  .  55,34 

21 

1  .    4,11 

a'  Capt;i.  a  Aqua. 

3,79 

-0,32 

16. 

7  .  22  .  46,6 

20.58.  12,68 

21 

1  .  23,27 

a  Aquarii. 

22,75 

-0,52 

19- 

7.11    19,9 

20  .  58  .  32,98 

21 

1  .  44,37 

/3  &  a  Aquarii. 

44,03 

-0,34 

20. 

7.    7.32,8 

20.58.41,27 

21 

1  .  53,22 

(3  Aquarii. 

52,69 

-0,53 

21 

7.    3.46,1 

20  .  58  .  50,37 

21 

2.    2,41 

la'  Capricorni. 
\/3  Aquarii. 

2,13 

-0,28 

SS 

6.56.  15,6 

20.59.12,00 

21 

.    2.23,79 

J3  &  n  Aquarii. 

23,34 

-0,45 

28. 

6  .  37  .  42,4 

21  .    0.19,57 

21 

3  .  30,29 

/3  &  «  Aquarii.. 

29,70 

-0,59 

Nov.     2 

6  .  19  .  27,4 

21.1.  45,75 

21 

4 .  55,09 

(o*  Capricorni.  \ 
1/3  Aquarii.        ) 

54,77 

-0,32 

3 

6.15.50,5 

21.2.    5,70 

21 

5.  14,15 

a* Capri.  /jAqua. 

13,96 

-0,19 

5. 

6.    8.39.2 

21.    2.47,35 

21 

5  .  54,78 

a* Capri,  ft  Aqaa. 

54,50 

-0,28 

7 

6.    1 .  30,6 

21.    3.31,26 

21 

6 .  38,09 

a*  Capri.  /3Aqua. 

37,85 

-0,24 

8. 

5  .  57  .  57,5 

21.3.  54,29 

21 

7.    0,95 

ft  Si  a  Aquarii. 

0,.56 

-  0,39 

9 

5  .  54  .  25,0 

21.    4.18,01 

21 

7  .  24,45 

a"  Capri,  ft  Aqua. 

23,97 

-0,48 

13 

5.40.21,3 

21.    5.. 58,09 

21 

9.    4,65 

a* Capri,  ft  Aqua. 

4,24 

-0,41 

15 

S.S3.  23,2 

21.    6.52,44 

21 

9 .  58,52 

ft  Si  a  Aquarii. 

58,26 

-  0,26 

16 

5  .  29  .  55,2 

21.    7.20,79 

21 

10.26,50 

Arctu.  n  Ophiu. 

26,21 

-0,29 

18 

5.23.    1,0 

21  .    8.  19,63 

21 

11.24,27 

^  &  a  Aquarii. 

23,94 

-0,33 

19 

5  .  19  •  34,8 

21.    8.50,07 

21 

.  11  .54,13 

ft  Si  n  Aquarii. 

53,71 

-0,42 

24 

5.    2.32,3 

21  .  11  .27,10 

21 

.14.31,60 

a  Aqua,  a  Pega. 

31,38 

-0,22 
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Greenwich 
Mean  Solar  Time. 


d. 


Reduced  Time 
of  Transit. 


Apparent  A.R. 


h.      m.     s. 


Star  on  wliich 
it  depends. 


Seconds  of 
Tabular  A.R. 


Apparent  Error 
of  Tables. 


Dec. 


4.  4.29.  8,7 
10.  4.  9.30,2 
17  .  3  .  46  .  54,6 
3  .  43  .  42,5 
3  .  40  .  30,8 


18, 
19- 


21.  3.34.  8,4 

23  .  3  .  27  •  47,5 

24  .  3  .  24  .  37,2 


21  .  17-23,12 
21  .21  .19,92 
21  .  26  .  14,94 
21  .26.58,85 
21  .27.43,27 

21  .32.  13,18 

21  .33.46,77 
21  .34.33,53 


21 
21 
21 
21 
21 


20  .  28,06 
.  24  .  25,66 
.  29  ■  22,28 
,30.  6,17 
.  30 .  50,53 


21  .  32  .  20,22 

21  .33.51,40 
21  .34.37,07 


a  Aqua,  a  Pega. 
a  Aqui.  a  Pega. 
a  Aqui.  a  Aqua. 
a  Aqui.  a  Aqua. 
a  Aqui.  a  Aqua, 
(a  Aqui.  a  Aqua.l 
\  &  a  Pegasi.  J 
u  Aqui.  a  Aqua. 
a  Aqui.  a  Aqua. 


27,73 
25,27 
22,00 
5,97 
50,30 

-0,33 
-0,39 
-0,28 
-0,20 
-0,23 

20,05 

-0,17 

51,20 
36,97 

-0,20 
-0,10 

Right  Ascensions  of  Saturn's  Center.     1831. 


135 


Greenwich 

Reduced  Time 

Seconds  of 

Apparent  Error 

Mean  Solar  Time. 

of  Transit. 

Apparent  A.R. 

Tabular  A.H. 

of  Tables. 

Star  on  which 
it  depends. 

d. 

h.      m.      s. 

It.      m.     s. 

A.      m.     *. 

s. 

s. 

Feb.     2 . 

13.  18.33,7 

10.    7.35,52 

10.    8.51,02 

Cast.  Poll.  Regu. 

50,78 

-0,24 

9- 

12.48.58,1 

10.    5.32,08 

10.    6.46,45 

Cast.  Poll.  Regu. 

46,42 

-0,03 

10. 

12  .  44  .  43,9 

10.5.  12,97 

10.    6.28,13 

Cast.  Poll.  Regu. 

28,20 

+  0,07 

16. 

12.  19.  18,2 

10.    3.17,84 

10.  4.37,53 

Castor,  Regulus. 

37,57 

+  0,04 

17- 

12.15.    3,7 

10.    2.58,45 

10.    4.18,90 

Pollux,  Regulus. 

19,01 

+  0,11 

18. 

12.  10.49,3 

10.  2.39,59 

10.    4.    0,40 

a  Orionis,  Regu. 

0,45 

+  0,05 

20. 

12.    2.20,3 

10.    2.    1,61 

10.  3.23,09 

ft  Leonis. 

23,35 

+  0,26 

22. 

U  .53.51,8 

10  .    1  .  24,22 

10.    2.46,28 

Pollux,  Regulus. 

46,36 

+  0,08 

24. 

11.45.23,1 

10.  0.47,62 

10.    2.    9,29 

Regulus. 

9,.57 

+  0,28 

26. 

11  .  36  .  55,0 

10.    0.11,53 

10  .    1  .  32,96 

a  Arie.  0  Hydr. 

33,04 

+  0,08 

28. 

11.28.27,2 

9 .  59  .  35,65 

10.    0.56,81 

Pollux,  a  Hydra;. 

56,85 

+  0,04 

March  7  . 

10  .  58  .  53,3 

9  .  57  .  30,31 

9  •  58  .  53,98 

Pollux,  a  Hydra?. 

54,07 

+  0,09 

9- 

10  .  50  .  27,5 

9.56.55,17 

9.58.19,84 

Pollux,  a  Hydrae. 

20,40 

+  0,56 

13. 

10.33.39,6 

9  .  55  .  48,55 

9.57.15,38 

ft  Leonis. 

15,44 

+  0,06 

17. 

10  .  16  .  54,6 

9  .  54  .  44,58 

9-56.13,89 

Pollux,  0  HydrsB. 

14,17 

+  0,28 

18. 

10.  12.44,3 

9  .  54  .  29,40 

9  •  55  .  59,40 

Pollux,  a  Hydra;. 

59A9 

+  0,09 

19- 

10.    8.33,9 

9.54.  14,41 

9  .  55  .  44,88 

Pollux,  a  Hydrae. 

45,07 

+  0,19 

23. 

9.51.55,7 

9-53.  17,44 

9.54.50,18 

a  Hydrae,  Regu. 

50,29 

+  0,11 

26. 

9.39.30,1 

9  .  52  .  40,24 

9  .  54 .  12,22 

Polliix,  Regulus. 

12,37 

+  0,15 

April    7 

8.50.  18,0 

9  .  50  .  34,46 

9  .  52  .  10,65 

Pollux,  Regulus. 

11,03 

+  0,38 

12. 

8.30.    3,8 

9  .  49  .  56,04 

9  .  51  .  35,90 

Regulus,  ft  Leon. 

36,13 

+  0,23 

17- 

8.    9.59,4 

9  .  49  .  27,52 

9  .  51  .  10,95 

Pollux,  Regulus. 

11,14 

+  0,19 

19- 

8.    2.    0,3 

9.49.19,26 

9.51.    3,67 

Pollux,  Regulus. 

3,99 

+  0,32 

20. 

7.58.    1,6 

9.49.16,02 

9.51.    0,84 

Pollux,  Regulus. 

1,03 

+  0,19 

21. 

7.54.    3,2 

9.49.12,97 

9  .  50 .  58,31 

Regulus. 

58,47 

+  0,16 

29- 

7  .  22  .  30,3 

9.49.    1,93 

9  .  50  .  52,69 

Pollux,  Regulus. 

52,80 

+  0,11 

May     1  . 

7.  14.41,0 

9.49.    .■5,26 

9  -  50  .  55,19 

egulus,  ft  Leon. 

55,49 

+  0,30 

3. 

7.    6.53,6 

9.49.    6,21 

9  -  50  .  59,58 

Regulus,  ft  Leon. 

59,80 

+  0,22 

6. 

6.55.15,4 

9.49.14,.S9 

9-51.    9,19 

Pollux,  Regulus. 

9,36 

+  0,17 

9. 

6  .  43  .  40,9 

9 .  49  .  26,68 

9 .  51 .  22,39 

Pollux,  Regulus. 

22,58 

+  0,19 

11. 

6 .  35  .  59,7 

9  .  49 .  36,46 

9  •  51  .  33,06 

Pollux, /3  Leonis. 

33,42 

+  0,36 

12. 

6.32.    9,9 

9  .  49  .  42,07 

9  .  51  .  39,20 

Pollux,  Regulus. 

39,43 

+  0,23 

14. 

6.24.31,3 

9-49.54,18 

9.51  .52,41 

a  Hydra>,  Regu. 

52,66 

+  0,25 

15. 

6  .  20  .  42,5 

9.50.    0,72 

9  -  51  .  59,56 

Regu.  ft  Leonis. 
Po  lux,  Regulus. 

59,88 

+  0,32 

16. 

6.16.  54,2 

9.50.    7,62 

9.52.    7,23 

7,48 

+  0,25 

17. 

6.13.    6,3 

9.50.14,75 

9.52.  15,26 

Pollux,  Regulus. 

15,48 

+  0,22 

18. 

6.    9.18,9 

9 .  50 .  22,70 

9  .  52  .  23,75 

Pollux,  ft  Leonis. 

23,85 

+  0,10 

24. 

5  .  46  .  41,5 

9.51  .  16,18 

9  .  53  .  22,02 

Pollux,  Regulus. 

22,08 

+  0,06 

25. 

5  .  42  .  56,4 

9.51  .26,.36 

9  .  53  .  32,80 

Regu.  ft  Leonis. 

33,08 

+  0,28 

31  . 

5  .  20  .  34,3 

9.52.37,07 

9  .  54  .  46,38 

Regu.  ft  Leonis. 

46,59 

+  0,21 

June     1  . 

5.16.51,8 

9  .  52  .  50,08 

9  .  54  .  59,80 

Pollux,  Regulus. 

0,07 

+  0,27 

2. 

5.13.    9.9 

9.53.    3,60 

9.55.  13,87 

Pollux,  Regulus. 

13,87 

,00 

13. 

4  .  32  .  47,9 

9 .  55  .  50,59 

9.58.    7,45 

a  Orio.  a  Hydrae. 

7,56 

+  0,11 

Nov.  30 . 

18  .  27  .  52,6 

11.    2  .  38,73 

11.    5.43,52 

ft  Virginis. 

43,63 

+  0,11 

1 
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Greenwich 

Reduced  Time 

Seconds  of 

Apparent  Error 

Mean  Solar  Time. 

of  Transit. 

Apparent  A.R. 

Tabular  A.R. 

of  Tables. 

Star  on  wliich 
it  depends. 

d. 

h.     m.     a. 

h.     m.     s. 

h.     m.     s. 

I. 

s. 

July  22  . 

13.2.  32,4 

21.    0.22,81 

21.    3.    1,31 

Anta.  a^  Capricor. 

2,88 

+  1,57 

25. 

12  .  50  .  16,5 

20  .  59  .  53,57 

21.    2.33,16 

Antares,  a  Aqui. 

35,02 

+  1,86 

27. 

12.42.    6,4 

20  .  59  .  33,44 

21.2.  14,72 

a  Aquilae,  a^  Capr. 

16,23 

+  1,51 

28. 

12.38.    0,8 

20  .  59  .  22,96 

21.2.    5,07 

a  Aquilae,  a^  Capr. 

6,77 

+  1,70 

30. 

12  .  29  .  50,0 

20.59-    2,47 

21.    1.46,00 

Anta.  a^  Capricor. 

47,77 

+  1,77 

Aug.  10 . 

11  .44.49,6 

20  .  57  .  10,74 

21.0.    0,39 

Anta.  a'' Capricor. 

2,25 

+  1,86 

14. 

11  .28.28,1 

20  .  56  .  30,46 

20  .  59  •  22,39 

Anta.  a'  Capricor. 

24,15 

+  1,76 

15. 

11.24.22,8 

20  .  56 .  20,56 

20.59.  12,97 

a  Aqui.  a*  Capr. 

14,72 

+  1,75 

25. 

10  .  43  .  32,5 

20.54.45,21 

20.57-41,47 

Anta.  a^  Capricor. 

43,02 

+  1,55 

Sept.    6. 

9  .  54  .  42,0 

20.53.    2,75 

20.56.    1,56 

a  Aqui.  a^  Capr. 

3,27 

+  1,71 

8. 

9 .  46  .  35,2 

20  .  52  .  47,38 

20  .  55  .  46,52 

a  Aqui.  a*  Capr.- 

48,14 

+  1,62 

10. 

9  .  38  .  28,8 

20  .  52  .  32,68 

20.55-31,92 

a'  Capr.  (3  Aqua. 

33,51 

+  1,59 

15. 

9.18.15,3 

20.51.56,34 

20  .  54  .  57,84 

a*  Capr.  /3  Aqua. 

59,30 

+  1,46 

22. 

8.50.    2,1 

20  .  51  .  12,58 

20.54.15,94 

a"  Capr.  /3  Aqua. 

17,62 

+  1,68 

24. 

8.42.    0,0 

20.51.    1,75 

20.54.    5,58 

a'  Capr.  /3  Aqua. 

7,14 

+  1,56 

Oct.     2. 

8.    9.57,8 

20.50.22,81 

20  .  53  .  30,56 

a*  Capr.  /3  Aqua. 

32,09 

+  1,53 

5. 

7.58.    0,0 

20.50.11,81 

20  .  53  .  20,45 

a'  Capr.  /3  Aqua. 

21,93 

+  1,48 

19. 

7.    2.33,3 

20  .  49  .  44,92 

20.52.56,31 

/3  &  a  Aquarii. 

57,73 

+  1,42 

20. 

6  .  58  .  37,2 

20  .  49  .  44,23 

20.52.56,18 

/3  Aquarii. 

57,49 

+  1,31 

21. 

6.54.41,1 

20  .  49  .  43,89 

20  .  52  .  55,93 

a'  Capr.  (3  Aqua. 

57,47 

-H,54 

23. 

6  .  46  .  49,9 

20  .  49  .  44,80 

20  .  52  .  56,59 

(3  &  a  Aquarii. 

58,04 

+  1,45 

28. 

6.27.  15,4 

20.49.50,85 

20.53.    1,57 

ft  &  a  Aquarii. 

3,03 

+  1,46 

Nov.    ^. 

6.    7.45,8 

20.50.    2,21 

20.53.11,56 

a'  Capr.  ft  Aqua. 

1.3,20 

+  1,64 

3. 

6.    3.52,4 

20.50.    5,68 

20.53.14,14 

a'  Capr.  ft  Aqua. 

15,87 

+  1,73 

5. 

5.56.    6,5 

20  .  50  .  12,59 

20  .  53  .  20,02 

a''  Capr.  ft  Aqua. 

21,80 

+  1,78 

7. 

5.48.21,6 

20.50.20,17 

20  .  53  .  27,00 

a'  Capr.  ft  Aqua. 

28,54 

+  1,54 

9- 

5  .  40  .  37,2 

20  .  50  .  27,99 

20  .  53  .  34,43 

a*  Capr.  ft  Aqua. 

36,08 

+  1,65 

13 

5.25.11,2 

20  .  50  .  45,49 

20  .  53  .  52,05 

a'  Capr.  ft  Aqua. 

53,57 

+  1,52 

15. 

5.17.29,1 

20  .  50  .  55,71 

20.54.    1,79 

ft  &  a  Aquarii. 

3,50 

•  +1,71 

18 

5.    5.58,0 

20.51  .  13,81 

20.54.18,46 

ft  &  a  Aquarii. 

19,85 

+  1,39 

19 

5.    2.    7,7 

20.51  .20,10 

20.54.24,17 

ft  &  a  Aquarii. 

25,69 

+  1,52 

Section    VI. 


MISCELLANEOUS    OBSERVATIONS. 


Jan.  26.  1  observed  the  disappearance  of  f  Geminorum  at  the  Moon's 
dark  limb  with  46  inch  Dollond,  3f  aperture,  and  solar  half-seconds  chro- 
nometer.    Disappearance  at  lO*" .  26".  36',2,  very  exact. 

Mr  Rothman  observed  the  same  disappearance  with  a  telescope  of  nearly 
the  same  dimensions  equatoreally  mounted  in  the  dome.  Time  by  the 
clock  in  the  dome  3".  32".  0',  exactly. 

The  solar  chronometer  was  compared  with  the  transit  clock  and  with 
the   clock   in   the   dome  by   observing  the   coincidence  of  beats. 

Thus  Solar  chronometer  10''.  SS"".  15',5  corresponded  to  transit  clock  6''.  43"".  52* 

10.49.    0      6.59.39 

10.42.55,5    corresix)nded    to  dome  clock  3  .  48  .  22 

Hence  the  times  of  the  disappearance  referred  to  the  transit  clock 
were  found  to  be 

By  my  observation 6".  37".  ll',64 

By  Mr  Rothman's 6  .  37  .  11,54 

Using  the  former,  and  correcting  the  clock  by  the  transits  of  a  Orionis 
and  Pollux,  the  Cambridge  sidereal  time  is  found  to  be  e*".  38"".  30',60  and 
the  Greenwich  Mean  Solar  Time  Jan.  26  .  10" .  16".  19',06. 

June  1.  The  occultation  of  Jupiter  by  the  Moon  was  observed  by 
me,  with  Mr  Rothman,  Professor  Whewell,  and  Mr  Coddington.  I  used 
the  46-inch  Dollond  and  solar  chronometer:  Mr  Rothman  had  the  telescope 
and    clock    in   the   dome:    Mr   Whewell    observed     with    a    vitro-crystalline 

s 
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telescope  by  Cauchoix,  of  about  30  inches  focal  length  and  3  inches  aperture, 
and  noted  the  immersions  by  his  duplex  watch,  the  emersions  by  a  side- 
real half-seconds  chronometer:  Mr  Coddington  vised  a  small  Gregorian 
telescope   and  his   duplex  watch. 

At  the  disappearance,  the  Moon  and  Jupiter  were  low :  at  tlie  re- 
appearance there  was  a  considerable  fog.  The  satelUtes  were  not  well 
distinguished :  one  was  not  seen  by  any  of  the  party. 

Airy,  Rothman,  and  Coddington,  took  up  a  second  from  the  chro- 
nometer and  counted  forward,  as  in  observing  a  transit.  Coddington 
counted  only  to  25  (the  duplex  making  5  beats  in  2  seconds)  and  then 
recommenced.  Whewell  counted  from  the  ph^enomenon  till  he  had  an 
opportunity  of  looking  at  the  watch. 

Airy  considered  the  entrance  of  the  first  limb  uncertain,  as  in  the 
tremors  of  the  air  and  the  tremors  of  the  telescope,  the  planet's  limb  ap- 
peared projected  on  the  Moon's  disk.  On  the  entrance  of  the  second  limb, 
Airy  noticed  that  the  limb  of  the  planet  appeared  to  be  less  curved,  or 
to  be  part  of  a  larger  circle.  Airy  and  Coddington  remarked  that  for 
some  distance  on  both  sides  of  the  point  of  immersion  the  Moon's  limb 
appeared  to  be  depressed  below  the  ordinary  level.  On  reappearance.  Airy 
and  Whewell  thought  that  the  Moon's  dark  limb  was  visible  on  both 
sides  of  Jupiter's  disk. 

IMMERSIONS. 

First  satellite  (in  order  of  disappearance)   not  seen  by  any  one. 
Second  too  faint  to  be  observed. 

Jupiter  1  L.  Airy 13  .  11  .     3  by  solar  chronometer. 

Rothman      2  .  57  .  12  by  clock  in  dome  (nearly  sidereal). 

Whewell       1  .  46  .  46  by  duplex,  solar. 

Coddingtonl  .    x   .  (3/xlO)+8'by  duplex,  solar. 

Jupiter  2  L.  Airy 13  .  12  .  43,5 

Rothman      2  .  58  .  47. 

Whewell      1  .  48  .  19. 

Coddingtonl  .  x    .  (y  xl0)+f,2. 

3"  Satellite...  Airy 13  .  15  .  20  doubtful. 

Coddingtonl  .  w"    .  (y"  x  10)  +  8'. 

4*  Satellite..    Airy 13  .  19  .  50,5  pretty  good. 

Coddingtonl  .  15  .  48. 
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EMERSIONS. 

1"  Satellite  not  seen. 

2^  Satellite...  Airy ".       ".  15',  pretty  good. 

Jupiter  1  L.    Airy......  14  .  18  .  45,7  very  good. 

Rothman     4.4.1. 

Whewell    18  .  55  .  10  with  sidereal  chronometer. 

Coddington2  .  12  .  46  uncertain. 

Jupiter  2  L.    Airy 14  .  19  .  29  pretty  good. 

Rothman      4  .     5  .  46. 

Whewell    18  .  56  .  51,5. 

Coddington2  .  14  .  25,6. 

3*  Satellite...  Rothman      4  .     8  .  27. 

4""  Satellite..   Airy 14  .  27  .  38  pretty  good. 

Rothman      4  .  14  .  52. 


COMPARISONS  OF  CHRONOMETERS. 


Solar  chronometer...  13''.  25".  55',5    corresponded   to   transit  clock  I7''.  59".  27" 

13  .  29  .     5         dome  clock  3  .  15  .  12 

37  .     5         transit  clock  18  .  35  .     0 

53.20,8      18.32.     0 

17  .  14,25  (about  June  1.23") 4  .  13  .  30 

35.     1        (about  June  7.  1'') 6  .  31   .     0. 


Whewell's  duplex... 
Coddington's  duplex 
Sidereal  chronometer 


1 
1 
4 
6 


The   times   of  the   various   phenomena,  referretl  to  the  transit  dock  are 
therefore  as  follows : 


Disappearance  of  Jupiter's  1  L. 


Airy  17^.  44"'.  32',04 


Rothman I7 

Whewell 17 

Coddington  (probably)  I7 

Disappearance  of  Jupiter's  2  L Airy 17 

Rothman I7 

Whewell I7 

C(xldington  (probably)  I7 

Disappearance  of  3^  Satollitp Airy I7 

Coddington  (probably)  I7 

•  2 


44 

37,02 

44 

32,68 

44 

39,40 

46 

12,82 

46 

12,02 

46 

5,94 

46 

H,87 

48  . 

49,75 

47. 

49,91 
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Disappearance  of  4"^  Satellite Airy  17".  SS"".  20',99 

Coddington 17  .  54  .  20,99 

Reappearance  of  2'' Satellite Airy  .         .  55,0 

Reappearance  of  Jupiter's  1  L Airy  18  .  51  .  25,77 

Rothman 18  .  51  .  26,02 

Whewell 18  .  51  .  27 

Coddington 18  .  51  .  28,41 

Reappearance  of  Jupiter's  2  L Airy 18  .  53  .     9,35 

Rothman 18  .  53  .  11,02 

Whewell 18  .  53  .     8,5 

Coddington 18.53.     8,17 

Reappearance  of  3''  Satellite Rothman 18  .  55  .  52,02 

Reappearance  of  4'"  Satellite Airy  19  •     1  .  19,7 

Rothman 19.     2.  17,02 

I  have  not  attempted  to  correct  the  errors  of  minutes  in  the  observa- 
tions of  the  satellites. 

As  there  is  some  uncertainty  about  ISIr  Coddington's  observations, 
I  have  thought  it  best  upon  the  whole  to  make  no  use  of  them.  Taking 
the  mean  of  the  others  for  Jupiter's  limbs,  we  have 

Disappearance  of  Jupiter's  1  L.  by  transit  clock     17".  44'".  33\91 
of  Jupiter's  2L 17  .  46  .  10,26 


of  Jupiter's  center 17  .  45  .  22,08 

Correcting  the   clock  by    the   transit  of  Arcturusl 

and  6  Bootis,  this  is  in  Cambridge  sidereal  time 

And  in  Greenwich  Mean  Solar  Time,  June  1 13.     8.     6,44 


'I  17  .  47  .  31,91 


And 


Reappearance  of  Jupiter  1  L.  by  transit  clock.,.     18  .  51  .  26,26 
of  Jupiter  2  L 18  .  53  .     9,62 


of  Jupiter's  center  18  .  52  .  17»94 

Or  in  Cambridge  Sidereal  Time   18  .  54  .  27,79 

And  in  Greenwich  Mean  Solar  Time,  June  1 14  .  14  .  51.36 


Oct.  21.  I  observed  the  disappearance  of  p  Ceti  at  the  Moon's  bright 
limb,  with  46-inch  DoUond  and  solar  chronometer,  8'' .  39".  34',5 :  as  good 
an   observation   as  that   of  a   faint   star  at   the  bright  limb  can  be. 
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Observed   the  reappearance    of  the   same   star   with   the   telescope  in  the 
dome  and  the  same  chronometer  at  9''.  32"".  46',5. 

The  following  are  the  comparisons  of  the  chronometer  with   the   transit 
dock. 

Chronometer  8".  30™   40»     corresponded  to  transit  clock...  22".  23"".  25' 

8  .  45  .  30,5 22  .  38  .  18 

9  .  22  .  15,5  23  .  15  .     9 

9  .  37  .  30     23  .  30  .  26 

Computing  from  these,  and  correcting  the  transit  clock  by  the  transits 
of  a  Aquarii  and  a  Andromedee, 

Time  of  disappearance  by  transit  clock  22".  32"".  21",00 

Cambridge  Sidereal  Time  22  .  35  .  33,11 

Greenwich  Mean  Solar  Time,  Oct.  21 8  .  37  .     1,44 

Time  of  reappearance  by  transit  clock 23  .  25  .  41,72 

Cambridge  Sidereal  Time  23  .  28  .  53,84 

Greenwich  Mean  Solar  Time,  Oct.  21 9  .  30  .  13,45 

Oct.  23.     With  46-inch  DoUond  and  solar  chronometer,  I  observed 

the  disappearance  of  0'  Tauri  at  the  Moon's  bright  limb  at  9" .  32".  7* 

the  disappearance  of  ff'  Tauri  9  .  42  .  34 

the  disappearance  of  7^  Tauri 9  .  49  .  20 

the  reappearance  of  0^  Tauri  at  the  dark  limb    10.     9.28,7 

the  reappearance  of  75  Tauri 10  .  21  .  13,2 

With  the  telescope  in  the  dome,  and  the  same  chronometer,  I  observed 

the  disappearance  of  Aldebaran    13"      1  .  38',3 

the  reappearance  of  Aldebaran , 14  .     8  .     7>3 

All  the  observations  are  very  good,  especially  those  of  Aldebaran. 
At  the  disappearance,  Aldebaran  was  observed  with  a  high  power  (I  believe 
exceeding  200),  and  was  very  well  seen  surrounded  with  the  usual  rings : 
he  was  projected  on  the  Moon's  disk  for  4'  or  5',  and  during  this  time 
the  star  and  the  rings  were  still  seen  perfectly  well:  the  disappearance 
was  instantaneous,  and  it  is  the  time  of  disappearance  which  is  noted 
above.  On  reappearance,  the  disk  of  the  star  did  not  start  at  once  in  its 
full    size    and    brightness,    but    one    side    (I    think    that   farthest   from    the 
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the  Moon)  appeared  first.  I  noticed  a  circumstance  exactly  similar  in 
observing  the  disappearance  of  Aldebaran  at  the  Moon's  dark  limb  on 
Jan.  5,  1830:  and  the  time  occupied  by  the  gradation  of  light  appeared 
to  be  about  the  same,  namely  (by  estimation)  0',2.  The  time  noted  is 
about  the  middle  of  the  gradation. 

The   following  are  the  comparisons  of  the   chronometer   with  the  transit 
clock. 

Chronometer      9".  14™.  15'    corresponded  to  transit  clock  23''.  15"".  41' 

10  .  29  .  30,6    0  .  31  .     8 

12.46.20       2.48.20 

14  ,  14  .  40,5    4  .  16  .  55 

Calculating    from    these,    and    correcting    the    clock    by    the    transit   of 
a  Andromedge, 

Clock  time  of  disappearance  of  9^  Tauri  23\  33"-.  35S73 

Cambridge  Sidereal  Time 23  .  36  .  47,45 

Greenwich  Mean  Solar  Time,  Oct.  23. 9  .  30  .  13,94 

Clock  time  of  disappearance  of  6^  Tauri  23  .  44  .     4,33 

Cambridge  Sidereal  Time 23  .  47  .  16,05 

Greenwich  Mean  Solar  Time  Oct.  23 9  .  40  .  40,81 

Clock  time  of  disappearance  of  75  Tauri 23  .  50  .  51,36 

Cambridge  Sidereal  Time 23.54.     3,08 

Greenwich  Mean  Solai-  Time  Oct.  23 9  .  47  .  26,73 

Clock  time  of  reappearance  of  0^  Tauri 0  .  11  .     3,14 

Cambridge  Sidereal  Time 0  .  14  .  14,86 

Greenwich  Mean  Solar  Time,  Oct.  23 10  .     7  .  35,24 

Clock  time  of  reappearance  of  75  Tauri 0  .  22  .  49,43 

Cambridge  Sidereal  Time 0  .  26  .     1,15 

Greenwich  Mean  Solar  Time,  Oct.  23 10  .  19  .  19,59 

And  correcting  the  clock  by  a  Arietis  and  Aldebaran, 

Clock  time  of  disappearance  of  Aldebaran 3  .     3  .  40,81 

Cambridge  Sidereal  Time 3  .     6  .  52,49 

Greenwich  Mean  Solar  Time,  Oct.  23 12  .  59  .  44,58 

Clock  Time  of  reappearance  of  Aldebaran  4.10.  20,73 

Cambridge  Sidereal  Time 4  .  13  .  32,40 

Greenwich  Mean  Solar  Time,  Oct.  23 14.     6.13,58 
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Nov.  26.  I  observed  the  reappearance  of  Saturn  at  the  Moon's  dark 
limb  with  46-inch  Dollond  and  solar  chronometer.  The  dark  limb  was 
faintly  visible.  The  first  appearance  of  light  was  at  17''.  44".  29',5,  very 
well  observed.  Two  satellites  were  seen  one  above  and  one  below  the 
point  of  the  ring,  and  preceding  it  by  a  small  quantity :  they  disappeared 
when  the  body  of  the  planet  emerged.  The  reappearance  of  the  last 
limb  (observed  with  high  power)  at  IT"*.  46".  4',5:  doubtful  perhaps  several 
seconds. 

Chronometer   17".  37".  10%5  corresponded  to  transit  clock  9'".  52",  33* 

17.52.55        10.     8.20 

Hence,  by  transit  clock,  reappearance  of  first  point  of  ring  9  .  69  .  53,10 
last  point  of  ring  10  .     1  .  28,35 


Reappearance  of  center 10  .     0  .  40,72 

Correcting  the  clock  by  Arcturus, 

Cambridge  Sidereal  Time  10  .     3  .  46,46 

Greenwich  Mean  Solar  Time,  Nov.  26 I7  .  41  .  49,36 

Dec.  17.  With  46-inch  Dollond  and  solar  chronometer  I  obsei-ved  the 
reappearance  of  7  Tauri  at  the  ISIoon's  bright  limb.  First  seen  at 
4''.  33"".  34':  I  think  that  the  reappearance  may  be  fairly  set  down  at 
4\  33"".  33". 

Chronometer    4''.  38"".  30"  corresponded  to  transit  clock...     22".  13"".  32' 
10  .  58  .  40    4  ,  34  .  44 

Calculating  from  this,  and  correcting  tlie  clock  by  the  transit  of 
a  Aquarii  and  a  Pegasi, 

Reappearance  of  7  Tauri  by  transit  clock  22".     8".  34",19 

Cambridge  Sidereal  Time   22  .  11  .  41,54 

Greenwich  mean  Solar  Time,  Dec.  I7 4  .  29  .     6,95 

With  the  telescope  in  the  dome  and  solar  chronometer  observed  the 
disappearance  of  Aldebaran  at  the  dark  limb.  The  sky  was  cloudy  and 
the  star  not  bright:  but  the  observation  is  very  good.  Disappearance  by 
chronometer  at   11".  5".  58',0. 
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Chronometer    lO"".  58".  40'    corresponded  to  transit  clock    4*'.  34"".  44' 
11  .  10  .  55      4  .  47  .     1 

Using  these  comparisons,  and  correcting  the  clock  by  the  transits  of 
a  Pegasi  and  a  Andromedse, 

Disappearance  of  Aldebaran  by  transit  clock 4''.  42™.     3',19 

Cambridge  Sidereal  Time 4  .  45  .  10,50 

Greenwich  Mean  Solar  Time,  Dec.  17 11  .     1  .  31,45 

Dec.  22.  I  observed  the  disappearance  of  Regulus  at  the  Moon's 
bright  limb  with  46-inch  DoUond  and  solar  chronometer,  at  19''.  42™.  58',5 : 
very  exact.  The  star  had  appeared  to  be  sticking  to  the  Moon's  limb 
with  its  full  brightness  for  some  time. 

Mr  Whewell  observed  the  same  with  the  dome  telescope  and  dome 
clock,  at  9^.  53"".  21'.  This  was  the  time  of  coinciding  with  the  limb : 
the  disappearance  was  later  by  a  large  fraction  of  a  second. 

A  third  observer,  with  a  vitro-crystalline  telescope  and  sidereal  chro- 
nometer noted  the  disappearance  as  a  little  after  [IS*".  47".]  44',5. 

Solar  chronometer...  IS*".  39".     5',5  corresponded  to  transit  clock...  12''.  38"".  47' 

18  .  51  .  15,5  12  .  50  .  59 

19.55.     0,5  13.54.54 

20  .     3  .  35 14  .     3  .  30 

18  .  47  .  10  corresponded  to  dome  clock...  8 '.  57  .  25 

19.58.55,5  10.     9.22 

Sidereal  chronometer  13  .     0  .  54,75  corresponded  to  transit  clock...  12  .  56  .     0 
14  .  15  .  54,25  , 14  .  11  .     0 

Hence,  by  transit  clock,  the  disappearance  of  Regulus   was 

Airy 13\  42".  50',11 

Whewell 13  .  42  .  48,71  + 

and  according  to  the  third  observer  13  .   42  .  50,13  + 

Using  my  observation  alone,  and  correcting  the  clock  by  the  transit 
of  e  Bootis, 

Cambridge  Sidereal  Time  of  the  disappearance  of  llegulus     13''.  42"".  55',06 
Greenwich  Mean  Solar  Time,  Dec.  22 19  .  38  .     8,35 
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CALCULATION   OF   THE   OCCULTATIONS. 

The  occultations  as  far  as  that  of  Aldebaran,  Oct.  23,  inclusively,  were 
calculated  by  the  method  described  in  the  Observations  for  1830.  The 
general  principle  of  this  method  is,  from  the  right  ascension  of  the  zenith 
and  the  place  of  the  star  in  right  ascension  and  N.P.D.  to  calculate  the 
azimuth  and  zenith  distance  of  the  star,  or,  (which  is  the  same)  of  a  point 
on  the  Moon's  limb :  then  applying  to  this  the  parallax  (including  a  term 
not  commonly  taken  into  account),  to  obtain  the  geocentric  zenith  dis- 
tance of  a  corresponding  point  on  the  Moon's  limb :  and  with  this  and 
the  azimuth  to  calculate  the  geocentric  right  ascension  and  N.P.D.  of 
that  point :  then  interpolating  for  the  same  time  the  right  ascension  and 
N.P.D.  of  the  center  from  the  Berlin  Ephemeris,  to  calculate  the  distance 
of  the  point  on  the  limb  from  the  center,  and  to  compare  this  with  the 
semidiameter  found  from  the  Ephemeris.  A  calculation  is  also  made  for  the 
effect  of  errors  in  the  time  and  in  the  assumed  elements,  and  thus  an 
equation  is  obtained  from  the  observation  expressing  the  relation  between 
all  the  errors. 

As  the  first  part  of  this  process  (the  obtaining  the  geocentric  right 
ascension  and  N.P.D.  of  the  corresponding  point  on  the  Moon's  limb) 
required  accurate  calculations  with  7-figure  logarithms  in  every  part,  and 
was  therefore  troublesome,  I  have  lately  adopted  another  method.  This 
is  a  method  of  approximation,  similar  in  its  general  principle  to  the  first 
part  of  that  described  by  Mr  Maclear  in  the  Transactions  of  the  Astro- 
nomical Society,  Vol.  iv.  (which  first  suggested  its  use)  but  more  accurate 
in  its  details,  as  will  be  seen  by  the  following  statement.  First  the 
horizontal  parallax  P"  to  be  used  for  the  Moon's  limb  is  expressed  by 
the   formula 

f  ^  P  ■¥\  sin'  .S' .  sin  P  ■¥  \  sin  S .  sin*  P .  cos  v  .  sin  » 

where  P  is  the  horizontal  parallax  of  the  center  for  tlie  given  place  of 
observation,  S  the  semidiameter  as  seen  from  the  Earth's  center,  «  the  zenith 
distance,  and  v  the  angle  from  the  vertical  point  as  seen  in  an  inverting 
telescoiM?.  Then  putting  ^  and  Q  for  the  N.P.D.  and  iiour  angle  of  the 
star,  ^  and  ff  for  those  of  the  corresponding  point  of  the  limb  as  seen 
from  the  Earth's  center,  /  for  the  geocentric  latitude  of  the  place,  the 
following  equations  are  true. 

T 
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o         1      n  0  -  9'         9-6'       cos^sin^    sinP'  i      „  ™ 

Seconds  of  —^r—  =  -. —  .  -~-~. — .-  ■  — „,-  x  seconds  of  R. 

2         s\n  {9-6)      2  sm  0         P^ 

o         J      r  /^     <yx         ^  -  ^  sin  /  sin  ^  sin  9  sin  P'  ^    ■     ^, 

Seconds  of  {h-S)=  .      .    y  .-. — ,  . ,     .,^ ,  ,.,    ^,,  ■  —^r-  x  seconds  \n  P' 

sin  (d  -S)   sin  i  (0  +  0  )  cos  ^-  (0  -  9  )      P 

-  gj^^"^_^  •  cot  ^  (0 + 0') .  sin  (^  +  ^')  •  ^^wg^!^)^  "^  seconds  in  ^  (0  -  0') . 

For    a     first     approximation,     a    value     of    ^'     is    taken    by     estimation. 

sin  (^-^')     sin  (0-0')     „  ■■,       i      ,  i    ,        •  ,  ..       ,. 

— FIT — '    — fllTfl'      '  ^^'   ^^   considered  =  1  ;    and   logarithms    of    5  figures 

only  are  used.  If  the  estimated  value  of  ^'  was  very  far  from  the  truth, 
a    second    approximation    is    made    in    the    same    way ;    then    for    the    last 

approximation    the    values   of   '- — .  _  ^      ,  &c.    are    correctly    taken,   and  the 

process  is  conducted  with  7-figure  logarithms.  I  have  no  doubt  that  the 
geocentric  place  of  the  corresponding  point  on  the  Moon's  limb  is  then 
(generally)  correct  to  0",01.  The  rest  of  the  process  is  performed  in  the 
same  way  as  in  the  observations  for  1830.  The  values  assumed  for  the 
geocentric   latitudes,  &:c.   are   also   the  same. 

The  following  table  contains  the  correction  to  be  applied  to  P  for  the 
two  last  terms  in  the  formulae  for  P.  In  computing  it,  the  mean  values 
of  the  parallax  and  semidiameter  have  been  used. 


f 
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Correction     to    the    Moon's    horizontal    parallax,    to    be    used    when    the 
parallax  is  applied  to  the  limb. 


Angle  from  the 
vertical  as  seen 
in  inverting  tele- 
scope. 

! 

ZENITH  DISTANCE. 

0" 

10" 

20" 

30° 

40" 

50°       60° 

70° 

80° 

90° 

0° 360° 

10 350 

20 340 

30 330 

40 320 

50 310 

60 300 

70 290 

80 280 

90 270 

100 260 

110 250 

120 240 

130 230 

140 220 

150 210 

160 200 

170 190 

180 180 

+  0",04 
+  0,04 
+  0,04 
+  0,04 
+  0,04 
+  0,04 
+  0,04 
+  0,04 
+  0,04 
+  0,04 
+  0,04 
+  0,04 
+  0,04 
+  0,04 
+  0,04 
+  0,04 
+  0,04 
+  0,04 
+  0,04 

+  0",06 
+  0,06 
+  0,06 
+  0,05 
+  0,05 
+  0,05 
+  0,05 
+  0,04 
+  0,04 
+  0,04 
+  0,03 
+  0,03 
+  0,02 
+  0,02 
+  0,02 
+  0,02 
+  0,01 
+  0,01 
+  0,01 

+  0",08 
+  0,08 
+  0,08 
+  0,07 
+  0,07 
+  0,06 
+  0,06 
+  0,05 
+  0,04 
+  0,04 
+  0,03 
+  0,02 
+  0,01 
+  0,01 
0,00 
0,00 
-0,01 
-0,01 
-0,01 

+  0",10 
+  0,10 
+  0,10 
+  0,0<) 
+  0,08 
+  0,08 
+  0,07 
+  0,06 
+  0,05 
+  0,04 
+  0,02 
+  0,01 
0,00 
-0,01 
-0,01 
-0,02 
-0,03 
-0,03 
-0,03 

+  0",12 
+  0,12 
+  0,11 
+  0,11 
+  0,10 
+  0,09 
+  0,08 
+  0,06 
+  0,05 
+  0,04 
+  0,02 
+  0,01 
-0,01 
-0,02 
-0,03 
-0,04 
-0,04 
-  0,05 
-0,05 

+  0",13 
+  0,13 
+  0,13 
+  0,12 
+  0,11 
+  0,10 
+  0,08 
+  0,07 
+  0,05 
+  0,04 
+  0,02 
0,00 
-0,01 
-0,03 

-  0,04 
-0,05 
-0,06 

-  0,06 
-0,06 

+  0",15 
+  0,15 
+  0,14 
+  0,13 
+  0,12 
+  0,11 
+  0,09 
+  0,07 
+  0,05 
+  0,04 
+  0,02 
0,00 
-0,02 
-0,04 
-0,05 
-0,06 
-0,07 
-0,08 
-0,08 

+  0",l6 
+  0,15 
+  0,15 
+  0,14 
+  0,13 
+  0,11 
+  0,10 
+  0,08 
+  0,06 
+  0,04 
+  0,01 
-0,01 
-0,03 
-0,04 
-0,06 
-0,07 
-0,08 
-0,08 
-  0,09 

+  0",l6 
+  0,16 
+  0,15 
+  0,15 
+  0,13 
+  0,12 
+  0,10 
+  0,08 
+  0,06 
+  0,04 
+  0,01 
+  0,01 
-0,03 
-0,05 
-0,06 
-0,08 
-0,08 
-0,09 
-0,09 

+  0",16 
+  0,16 
+  0,16 
+  0,15 
+  0,13 
+  0,12 
+  0,10 
+  0,08 
+  0,06 
+  0,04 
+  0,01 
-0,01 

-  0,03 

-  0,05 
-0,06 

-  0,08       1 
-0,09 
-0,09 
-0,09 

Results  deduced  from  the  Occui.tations. 

Disappearance    of   /  Geminorum,     1831,  Jan.  26,  11\  9".  53',3  + /•   Eerliii 
Mean  Solar  Time. 


M  of  Star 112".  25'.  56",10  +  e". 


Hor.  Eq.  Par.  (59'.  0",80)  (\  +  -!!L]. 

^  \       1000/ 


Star'sN.P.D.  ....71  .57.     0,28+/.  Semi-diameter  (16.  4,85)  [l+-^]. 

.«.  Moon's  center  112  .    1  .  56,71  +  r  +  /  x  0  ",620. 
N.P.D 71.30.    7,64  +  y +  / X  0,047. 

The  geocentric  distance  of   the  corresponding  point  from  the  Moon's  center  is  found 
to  be 

16'. 0"^6  +  0",8714  \e-x-  0,620  x  t  -  0,508  x  m\ 

-0,3933    I/- 1,991  X  m\ 

+  0,3947    }y  + 0,047  x/j. 

Making  this  equal  to  the  semi-diameter  above, 

4,49  -  0,871  X  c  -  0,393  x/-  0,871  X  r  +  0,395  xy  -  0,521  x  t  +  0,339  x  m  -  0,965  xn. 

t2 
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Disappearance  of  Jupiter's   center,    1831,  June  1,    14''.  1"".  40',6  +  t\  Rerlin 
Mean  Solar  Time. 

.R  of  Jupiter 324''.49'.12",60+e"+0",0013x/.    Hor.  Eq.  Par.  ])  (56'.    ^',\\)(\+^^^. 

N.P.D 104.51.    5,32  +/ -0,0002  x^    Semi-diameter  (15  .  16,13)   (l  + 


1000 

.R  Moon's  center  324.    3.  37,43 +a +0,.5281  x  if.     Hor.  Par.  Jupiter,      1,86. 
N.P.D 104.    1.27,67  +y -0,1254  x#. 

The    geocentric   distance   of  the  corresponding   point    of   the    limb    from    the    center  is 
found  to  be 

15'.  15",48  +  0",9585  (e  -  x  -  0,5268  x  t  -  1,803  x  m) 

+  0,1522  (/-  0,0002  X  t  -  2,838  x  m) 

-0,1532  (y- 0,1 254  x  0- 

Making  this  equal  to  the  semi-diameter  above, 
0,65  =  0,959  X  e  +  0,152  x/-  0,959  x  .r  -  0,153  %y  -  0,486  x  t  -  2,161  xm-  0,916  x  n. 

Reappearance   of  Jupiter's  center,   1831,  June  1,  15\  8".  25S6  +  t\    Berlin 
Mean  Solar  Time. 

.R  of  Jupiter.. ..324'>.  49'.  17",70+e"+0",0013x^      Hor. Eq. Par.]) (56'-    ^"'^9)  (l +i^q)- 

N.P.D 104.51.    4,37 +/ -0,0002 x^        Semi-diameter  (15  .  16,65)    (l+j^j- 

JR  Moon's  center  324  .  38  .  52,54  +x  +0,5281  xt        Hor.  Par.  Jupiter,      1,86. 
N.P.D 103.53.23,09  +j/ -0,1268 x^ 

The  geocentric   distance   of  the  corresponding  point   of  the   limb  from  the  center  is 
found  to  be 

15'.  7",42  +  0",8057  (-6  +  0!  +  0,5268  x  t  +  1,402  x  m) 

+  0,5565  (/-  0,0002  x  t  -  2,956  x  m) 

-  0,5573  (y  -  0,1268  X  0- 

Comparing  this  with  the  semi-diameter  above, 
9,23  =-  0,806  X  e  +  0,557  x/+ 0,806  x  x  -  0,557  ^y  +  0,495  x  t  -  0,616  x  w  -0,917  x«. 
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The  values  of  e,  f,  .?•,  y,  m,  and  w,  may  be  supposed  the  same  here 
as  in  the  last  equation. 

The  times  in  which  Jupiter's  diameter  entered  the  limb  were,  at  dis- 
appearance 96',35,  and  at  reappearance  103',36.  If  the  diameters  of  Jupiter 
were  equal,  these  ought  to  be  in  the  same  proportion  as  the  reciprocals 
of  the  coefficients  of  t  in  the  equations  above,  or  ought  to  be  in  the 
proportion  of  495  :  486.  The  difference  shows  how  considerable  the  error 
of  observation  must  be,  as  the  diameters  of  Jupiter  parallel  to  the  Moon's 
limb  at  immersion  and  emersion  could  differ  but  little. 

Disappearance  of  f  Ceti,  1830,  Oct.  21,  9^  30" .  35',6  +  T,  Berlin  Mean 
Solar  Time. 

iR  of  Star 34'*.  48'.  36",80  +  e".  Hor.  Eq.  Par.  (60'.    9",86)  ^l  +  _^y 

N.P.D 82.17.54,80  +/.  Semi-diameter  (16  .  23,94)    U+Jl—Y 

M  Moon's  center  34  .    1  .  16,35  +x  +  0",5891  x  t. 
N.P.D 81  .  30  .  54,94  +  y-  0,1902    x  /. 

The  geocentric  distance  of  the  corresponding  point  of  the  Moon's  limb  from  the 
Moon's  center  is  found  to  be 

16'.  41",33  +  0",9620  {e  -  w  -  1,8559  x  »i  -  0,5891  x  t) 
+  0,2332    (/- 2,6467  xw) 
-0,2326   (y- 0,1902  X  0- 

Equating  this  with  the  semi-diameter  above, 
-17,39  =  0,962xe  +  0,233  x/-  0,962  xx  -  0,233  x  y  -  0,523  x  t  -  2,403  x  «»-0,984xn. 

Reappearance  of  p  Ceti,  1831,  Oct.  21,  10'' .  23"' .  47*,7  +  <',  Berlin  Mean 
Solar  Time. 

JR  of  SUr 34".  48'.36",80  +  c".  Hor.  Eq.  Par.  (60*.  11",75)  fl+-^). 

\       1000/ 

N.P.D 82.17.54,80+/.  Semi-diameter  (16.  24,18)    (l+T— ) 

M.   Moon's  center  34 .  32 .  37,99  +  *"+  0",5899  x  t. 
N.P.D 81.20.49,29  +y -0,1894   x< 
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The  geocentric  distance  of  the  corresponding  point  from  the  Moon's  center  is 

1 6'.  36",41  +  0",5478  (-  e  +  A-  +  1,5170  x  m  +  0,5899  x  t) 
+  0,8326    (/- 2,5960  x»i) 
-  0,8324    (y  -  0,1894  x  t). 

Making  this  equal  to  the  semi-diameter, 

-12,23  = -0,548x6  +  0,833  x/+ 0,548  x  *- 0,832  xy  +  0,481  x/- 1,330  xw  -0,984xm. 
The  values  of  e,  /,  x,  y,  m,  n,  are  the  same  here  as  in  the  last. 

Disappearance   of  0'  Tauri,  1831,  Oct  23,   10\  23"".  48^,1 +f,   Berlin  Mean 
Solar  Time. 

M  of  Star 64".  44'.  34",90  +  e".  Hor.  Eq.  Par.  (60'.  29",17)  ( 1  +  y^] . 

N.P.D 74.25.    4,37   +/•  Semi-diameter  (16  .  28,92)    (l+f^)- 

M  Moon's   center  63 .  51  .  52,05  +x  +  0",6299  x  t 
N.P.D 73.37.56,01   +  y-0,1 232   x#. 

The  geocentric  distance  of  the  corresponding  point  from   the  center  is 

16',  15",86  +  0",9192  (e  -  ai  -  0,6299  x  /  -  2,1890  x  m) 
+  0,2883   (/  -  2,5476  X  m) 
-0,2871    («/- 0,1232x0- 

which  compared  with  the  semi-diameter  gives  this  equation, 

13,06  =  0,919  X  e  +  0,288  x/-  0,919  x  .r  -  0,287  x  2^-0,544  x  t  -  2,747  x  m  -  0,989  x  «. 

Disaijpearance  of   GF  Tauri,    1831,  Oct.  23,  10\  34".  15',0 +f,   Berlin    Mean 
Solar  Time. 

m 


M  of  Star 64".  46'.    4",69  +  e".  Hor.  Eq.  Par.  (60'.  29",12)  (l  +  ,„^ 

\       1000 

N.P.D 74.30.29,99   +/.  Semi-diameter  (16.28,91)  (1  +  -^] 

M  Moon's   center  63 .  58  .  26,98   +  x  +  0",6301  x  t. 
N.P.D 73  .  36  .  38,88  +  2/  -  0,1229   X /. 
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The  geocentric  distance  of  the  corresponding  point  from  the  center  is 

le*.  19",44  +  0",6651  (e-x-  0,6301  x  t  -  2,1506  x  in) 
+  0,7214   (/-  2,5249  x  m) 
-  0,7208   (y  -  0,1229  X  0- 

and  equating  this  to  the  semi-diameter  above, 

9,47  =  0,665  X  e  +  0,721  x/-  0,665  xx-  0,721  x  j/  -  0,331  x  t  -  3,252  x  »»  -  0,989  x  «. 

Reappearance    of    Q"  Tauri,    1831,  Oct.  23,  llM™.  9',4  +  f ,    Berlin    Mean 
Solar  Time. 

M.  of  Star 64".  46'.    4",69  +  e".  Hor  Eq.  Par.  (60'.  29",00)  ( 1  +  -^-] . 

N.P.D 74.30.29,99    +/.  Semi-diameter  (16  .  28,88)    (l+    **    V 

,11    Moon's  center  64  .  15  .  24,33  +  .r  +  0  ",6303  x  t. 
N.P.D 73.33.21,24  +  y  -  0,1220    xt. 

Geocentric  distance  of  corresponding  point  from  center  = 

16*.  24",45  +  0",1805  x  (-  e  +  .r  +  0,6303  x  t  +  2,0332  x  m) 
+  0,9822    X  (/-  2,4619  x  in) 
-  0,9822    x  (//  -  0,1220  x  t). 

which  made  equal  to  the  semi-diameter  above  gives 

4,43  =  -0,181  xe  +  0,982x/ +0,181  x  »- 0,982  x  y  +  0,234  x  /- 2,051  x  »»- 0,989  xw. 
The  values  of  e,  /,  x,  y,  m,  and  n,  are  the  same  as  in  the  last. 

Disappearance   of  75  Tauri,    1831,  Oct,  23,  10\  41'".  0',9  +  /*,    Berlin  Mean 
Solar  Time. 

.«  of  SUr 64".  42'.  35",04  +  e".  Hor.  Eq.  Par.  (60'.  29",09)  (l  +,-^)- 

N.P.D 74.    1.27,78    +/  Semi-diameter  (16  .  28,90)    fl+-^V 

\        1000/ 

M  Moon's  center  64  .    2  .  42,72    +  r  +  0",6301  x  /. 

N.P.D 73.35.49,06   +y -0,1227    X '• 
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Geocentric  distance  of  corresponding  point  from  center  = 

16'.  28",97  +  0",2455  (e  -  .r  -  0,6301  x  t  -  2,1281  x  »«) 
-0,9667    (/- 2,4947  X  m) 
+  0,9667   Cy  -  0,1227x0- 
Whence  - 0,07  =  0,246x6-0,967 x/-0,246x*M-0,967xy-0,273x^+l,889xw-0,989xw. 

Reappearance   of  75  Tauri,   1831,  Oct.  23,  llMS-".  53',8 +  f,  Berlin  Mean 
Solar  Time. 

M  of  Star 64".  42'.  35",04  +  e".  Hor.  Eq.  Par.  (60'.  28",93)  (l+j^)- 

N.P.D 74.    1.27,78+/.  Semi-diameter  (16  .  28,87)     fl  +  ^^V 

M  Moon's  center  64  .  22  .  48,36  +  x  +  0",6305  x  t. 
N.P.D 73.31.55,43  +  j/ -  0,1216    x /. 

The  geocentric  distance  of  the  corresponding  point  from  the  center  is 

16'.  35",58  +  0",7290  {- e  +  x  +  0,6305  x  t  +  1,9766  x  m) 
-0,6490    (/- 2,4188  x  m) 
+  0,6498   (y  -  0,1216  x  t). 

As  this  must  be  equal  to  the  semi-diameter, 
-  6,71  =  -  0,729  X  e  -  0,649  X  /  +  0,729  x  .r  +  0,650  x  y  +  0,381  x  t  +  3,011  x  ;«  -  0,989  x  n. 

The  values  of  e.  /,  x,  y,  m,  and  n,  are  the  same  here  as  in  the  last. 

Disappearance  of  Aldebaran,  1831,  Oct.  23,  13\  53"".  18',8  +  f,  Berlin  Mean 
Solar  Time. 

M  of  Star 66".  34'.  16",51  +  e".  Hor.  Eq.  Par.  (60'.  28",06)  (l  +^)  ■ 

N.P.D 73.50.    9,60+/.  Semi-diameter  (16  .  28,63)    (i+j^q)' 

M  Moon's  center  66  .    4  .    4,31    +  x  +  0,6321  x  t. 
N.P.D 73.  12  .  49,50  +2/  -0,1165  x  t. 

The  geocentric  distance  of  the  corresponding  point  from  tlie  center  is 
16'.  22",11  +  0",9539  (e  -  x  -  0,6321  x  t  -  0,7901  x  m) 
+  0,0848   (/-  2,1575  X  m) 
-0,0834   (y- 0,1165  x  t). 
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From  which 
6,52  =  0,954  X  e  +  0,085  x  /  -  0,954  x  .r  -  0,083  x  y  -  0,593  x  /  -  0,93?  x  '«  -  0,989  x  n. 

Reappearance  of  Aldebaran,  1831,  Oct.  23,  14\59".  47',8  +  f,  Berlin  Mean 
Solar  Time. 

.«  of  Star 66".  34'.  16",51  +  e".  Hor.  Eq.  Par.  (60'.  27",64)  (l  +y^)  • 

.X.P.D 73.50.    9,60    +/.  Semi-diameter  (16  .  28,62)    (l  +  |^)- 

M  Moon  s   center  66  .  46  .    6,99    +  x  +  0",6328  x  f. 

N.P.D 73.    5.    9,23    +j/-0,1144    x  t. 

Geocentric  distance  of  corresponding  point  from  center  = 

16'.  30",39  +  0",7770  (-e  +  a!  +  0,6328  x  t  +  0,1293  x  m) 
+  0,5848    (/-  2,1217  xw) 
-  0,5838    (y  -  0,1144  x  /)• 

Which  made  equal  to  the  semi-diameter  gives 

-1,87  =  -0,777x6  +  0,585  ^/  + 0,777  x  j7-0,584  xj^  + 0,558x^-1,140  xot-0,989xm. 

The  values  of  e,  f,  x,  y,  m,  and  m,  are  the  same  here  as  in  the  last. 

The  values  of  x,  y,  m,  and  n,  may  be  considered  the  same  in  the  last  seven  calculations. 

Reappearance   of   7  Tauri,    1831,    Dec.  17,  5\  22'".41',2+/",    Berlin    Mean 
Solar  Time. 

.11  of  Star 62°.  33'.  38 ',95 +  e".  Hor.  Eq.  Par.  (61'.    3",41)  (l  +  j^)- 

N.P.D 74.47.11,16+/.  Semi-diameter  (16  .  38,23)    (l  +  i^,) 

.il  Moon's  center  62  .  11 .  10,18  +  ar  +  0",6407  x  t. 

N.P.D 73  .  54  .  55,08  +  y  -0,1365    x  /. 

Geocentric  distance  of  corresponding  point  from  center  = 

16'.  58",97  +  0",8985  |  -  e  +  x  +  0,6407  x  t  +  2,3397  x  m  \ 
+  0,3562    {/- 2,7737  xm| 
-0,3550    {y  -  0,1365  x/{. 

which  compared  with  the  semi-diameter  gives 

-  20,74  = -0,899  X  c +  0,356  x/+ 0,899  X  07-0,366  xy  + 0,624  X  <  + 1,114  X  ff» -0,998  X  «. 

U 
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Disappearance  of  Aldebaran,  1831,  Dec.  17,  11\  SS".  5",7  +  ^,  Berlin  Mean 
Solar  Time. 

^ofStar 66°.34'.  28",17+e".  Hor.  Eq.  Par.  (61'.10",91)  (1  +  -^]. 

N.P.D 73  .  50  .  10,06  +/.  Semi-diameter  (16  .  40,28)    (l  +  -^] . 

M   Moon's  center  66  .  24  .  12,58  +  a;  +  0",6490  x  t. 
N.P.D 73.    3.53,89   +  y  -  0,1237    ^  *■ 

Geocentric  distance  of  corresponding  point  from  center  = 

16'.  37",14  +  0",7432  (e-x-  0,6490  x  *  +  0,1937  x  m) 

+  0,6302   (/- 2,1482  X  to) 
-0,6294   (y  -  0,1237x0- 
Comparing  this  with  the  semi-diameter 
3,14  =  0,743  X  e  +  0,630  x/-  0,743  x  a-  -  0,629  xy  -  0,405  x  t  -  1,210  x  to  -  1,000  x  n. 

Disappearance  of  Regulus,  1831,  Dec  22,  20\  31'".  42^6  +  f,  Berlin  Mean 
Solar  Time. 

^ofStar 149''.51'.14",25+e".  Hor.  Eq.  Par.  (59'.    3",86)  [l+-^]. 

N.P.D 77.12.52,58  +/.  Semi-diameter  (16.    5,86)    ^1  +  -^]. 

M  Moon's  center  150  .    6 .  36,36  +  x  +  0",5817  x  t. 
N.P.D 76.26.21,81   +  y -h  0,1536    x  ^. 

Geocentric  distance  of  corresponding  point  from  center  = 

16'.  7",53  +  0",9087(e  -  x  -  0,5817  x  t  +  1,8521  x  m) 
+  0,3561   (/- 2,4467  X  to) 
-  0,3551   (y  +  0,1536  x  t). 
Whence  -1 ,85=0,909  x e+ 0,356  x/-  0,909  xa>-  0,355  xy- 0,683  x  ^+0,812  x  to  - 0,966  x  w. 

In  these  equations  the  numerical  value  of  the  Horizontal  Equatoreal 
Parallax  is  given  as  it  is  found  by  interpolation  from  the  Berlin  Ephemeris, 
without  the  correction  mentioned  above  and  that  due  to  the  Earth's 
figure,  both  which  are  applied  in  the  calculation. 
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For  a  full  explanation  of  the  meaning  of  c,  J",  kc.  the  reader  is  re- 
ferred to  the  volume  of  Observations  for  1830.  Their  use  however  in 
the  formula  above  will  suggest  their  meaning:  it  is  only  necessary  to 
remark  here  that  the  error  in  time  (denoted  above  by  f)  may  arise,  not 
only  from  the  error  in  observation,  and  in  comparing  the  chronometer 
with  the  transit  clock,  but  also  from  an  error  in  the  observation  of  the 
stars  by  Avhich  the  transit  clock  is  corrected,  from  an  error  in  the  assumed 
right  ascension  of  those  stars,  from  an  error  in  the  assumptions  by  which 
the  sidereal  time  is  converted  into  mean  solar  time,  and  from  an  error 
in  the  assumed  difference  of  longitude  from   Berlin,  or  rather  from   Paris. 
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